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エコログ集計ッール 
ソフトウェアマニュアル 

ェコログ（プリンターに蓄積されたェコ関連のログ情漸 
を集計するための「ェコログ集計ッール」について記載さ 
れています。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


はじめに 




本マニュアルは、「エコ□グ集計ツール」の機能および操作方法とセットアップ方法Iこついて記載してあります。 
本マニュアルの各機能を十分Iこご理解の上、正し<お使いいただ<よ5お願いいたします。 


しを厨 


(I) 本ソフトウェアおよび、マニュアル a ソ下、単Iこソフトウェア）の著作権は、カシス計算機株ぶ会なおよびカシス電子工業株ぶ会社の所有です。 

に）本ソフトウェアの一部または、全部を無断で使用、複製することは禁止されています。 

(3) 本ソフトウェアの仕様ならびIこ、記載の容Iこついては、将来予告なしIこ変更することびあります。 

(4) 本マニュアルでは、 Microsoft Windows 2000 Operating System 日本語版を Windows 2000と表記しています。 

(5) 本マニュアルでは、 Microsoft Windows XP Operating System 日本語版を Windows XP と表記しています。 

(6) 本マニュアルでは、 Microsoft Windows Server 2003日本語版を Windows Server 2003と表記しています。 

(7) 本マニュアルでは、 Microsoft Windows Vista Operating System 日本語版を Windows Vis ねと表記しています。 

(8) 本マニュアルでは、 Microsoft Windows Server 2008日本語版を Windows Server 2008と表記しています。 

(9) 本マニュアルでは、 Microsoft Windows 7日本語版を Windows 7と表記しています。 

(10) Windows Iこ関する操作や概要Iこつきましては、それぞれ付属のマニュアルをご覧くださし、。 

(II) 本ソフトウェアのの容については、巧をを期して作成いたしましたび、巧一ご不審な点や誤り、記載ちれなどお気がきのことびありましたらご連絡く 
ださい。 

(12) 本ソフトウェアを運用した結果の影響Iこつきましては、 （10) 項Iこかかわらず一切の責任を負いかねますのでご了承<ださし、。 

(13) 本マニュアルIこ記載されている画面は、開発中のちのです。実際の画面と異なる揚含びあります。 

(14) ご利用いただく環境によって、実際の画面表示と本マニュアル中の画面の図とで差異び見られる揚含びあります。 

(15) SPEEDIA はカシス計算機株ぶ含なの登録商標です。 

(16) Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista および Excel は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国 I こ 
おける登録商標または商標です。 

(17) その他記載された含な名および製品名等は、該当する各なの登録商標または商標です。 

(18) 本文中またはソフトウェア上の記載Iこは、必ずしち商標表示（蹲™マーク）を付記していません。 
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•エコが況の表示の容（年間集計） . 29 

•用紙管理の表示の容（年間集計） . 30 
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•，-'のみ更新ニュー「表 w 」 一「，-'のみ更新」、「，-'のみ更新」ボタン） . 44 

•，-<のみ自動更新モードニュー「表示」一「，-<のみ自動更新モード」） . 45 

•表示項目設定 （>< ニュー「表示」一「表示項目設定」） . 46 

•プ IJ ンター合計の表示設定ニュー「表示」一「プ IJ ンター合計の表示」） . 47 

•並べ替え機能（「並べ營え条件」「並べ營え順」） . 48 

• CSV 出力ニュー「ファイル」一 「 CSV 出力」） . 49 

• E 口刷ニュー「ファイル」一「印刷」） . 50 

• E 口刷プレビューニュー「ファイル」一「印刷プレビュー」） . 51 

•パージョン情報表示ニュー「ヘルプ」一い\ 'ー ジョン情報」） . 52 

•ヘルプ機能ニュー「ヘルプ」） . 52 

エコ □グ集計 ツールの 便利な使い方/こんな揚合は？ . 53 

■エコ情報一覧表示 . 53 

■ g 標設定 . 58 

■巧象プ IJ ンターの追加 . 59 

■CSV 出力 . 59 

システ厶設計上の亩 fc 、 事項 . 60 
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r 見えるエコ J 、 r 簡単エコ J を促進する機能の紹介 

本プ IJ ンターでは、お客様のエコ推進(こ役立てていただ<為(こ、ソ下の5つの機能をご用意しております。 

① 簡単エコ印刷ブビ 

プ IJ ンターとして 「CASIO 簡単エコ E 日刷」を選択して E 日刷を巧うと、その E 日刷物のプレビューび表示され、両面•マルチページ， 

トブーセーブなどのエコモード設定を、非常(こ簡単かつ分かりやすく指定/変更することびできます。また、ユーヴー別エコ□グ 
機能を有するプ IJ ンターの揚合(こは、自分のエコが況や印刷枚数ち表示でき、自分のエコの進披が況びわかります。 

② 一発エコ設定（簡単設定） 

プ IJ ンターの節電ボタンを長押し（約4秒）することじより、そのプ IJ ンターに接続しているコンピューターのプ IJ ンタードライ 
バー設定及び簡単エコ印刷ブビの設定を、エコモード設定（両面•マルチページ-トブーセーブ）（こ一斉(こ変更します。 

※再度節電ボタンを長押しするとエコモードを解除します。 

《 Web 設定 I こて、一発エコ設定のエコレベルを変更することびできます。 

※一斉変更する I こは各コンピューター I こプリンター監視ツール 「 SPEEDIA マネージャー」をインス!-ールしておく必要びあります。 

③ エコレベル印刷 

マークを E 日刷することじより、エコ□ジー(こ配慮した E 日刷の度合い（両面、マルチページ、トブーセーブの3ポイント）を 
用紙のを白Iこ E 日刷します。 

④ 自動ス IJ ープスケジュール 

時間帯別に過去の E 日刷実績を蓄積し、その時間帯別の刷実績(こ基づき、 E 日刷実績び多い時間帯はプ U ンターをレディが態に、 E 口刷 
実績び少ない時間帯はス IJ ープが態に、自動的Iこプ IJ ンターのが態を制御して、最適かつ省エネとなる巧刷環境を提供します。 

この自動ス IJ ープスケジュール機能は、プ IJ ンターのパネル設定または Web 設定の節電形態Iこて指定できます。 

⑤ エコ□グ集計 

各プリンターの消費電力、0〇2換算値や巧刷枚数、両面•マルチページの使用頻度を、年度別•月毎に1年間分一覧表示し、削減 
指標設定の参考としたり進披確認することび'できます。更にプリンターの寿命管理を一覧表示することちできます。 

また、ユーヴー別エコ□グ機能を有するプリンターの揚合、ユーヴー別のエコ状況や印刷枚数を、年度別•月毎に1年間分一覧表示 
することちできます。 


本マニュアルはエコ□グ(プ IJ ンターIこ蓄積されたエコ関連の□グ情報）を集計するツール「エコ□グ集計ツール」(こ関して記載しております。 
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エコモード（両面 • マルチへ°一:/ • トナ-セ-フ '') で印刷 


SPEEDIA マネージャーに通知 


ェコモード設定 



エコ□グ情報の収集 


( g ) 自動スリープスケジュール 


②一発エコ設定 
(節電ボタン長巧し） 


①巧単エコ a 則ナビ 

/プリンタードライバー 

齊 


ェコモード 
(両面•マルチぺージ 
トナーセーブ） 



)print 00^ 


③エコレベル印刷 


印刷 アプリケーシヨン 

プログラ厶 


※プ IJ ンター制御ソフト、簡単エコ印刷ブビ、ドライバー、 SPEEDIA マネージャーについては、 
「見えるエコ」、「簡単エコ」(こ巧麻したパージョンび必要です。 


エコ□グ情報 

' (エコモード E 日刷/通常印刷と 
ち、肉蔵メモ IJI こ□グを善 
積•保をします。） 


エコ□グ 
集計 ツール 


感 エコログ集計 


消費電力、 C 02 換算値や ED 刷枚数、また両面•マルチページの使用頻度を、 
月ごと(こ一覧表示します。また、ユーヴー別のエコが況や ED 刷枚数も一覧 
表示できます（ユーヴ別エコ□グ磯能を有するプ IJ ンターの場合)。 


<1■見えるエコ」、「簡単エコ」を促進する機能概要図> 
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エコログ 集計 ツールの 概要 

プ IJ ンターから収集したエコ□グ情報をちと I こ、各種のエコ情報をプ IJ ンター別-年度別-月ごと I こ一覧表示する月間集計と、年度ごと 
(こ一覧表示する年間集計びあります。毎月あるいは年度の資源削減の目標指標としたり、毎月あるいは年度の進披が況をチェックするこ 
とびできます。また、プ IJ ンター本体寿命を管理するプ IJ ンター管理の一覧ちあります。なおこれらの一覧は、印刷、 CSV 形式でデー 
夕保をち巧能です。 

1 ) をな月間集計のエコ情報 

•エコ状況：下記項目の、各月/年度合計/月平ちの値を表示。 

消費電力 ( kWh ). 前年累計、目標累計、実績累計、目標達成率、削減量累計（前年差)、削減率、 

前年月間実績、月間目標、月間実績、月間目標達成率、月間削減量、月間削減率 
C 02 換算値 （ ks - ccg …同上 

巧刷枚数 . 同上 

両面利用率 . ち間実績 

巧刷面数 . 同上 

マルチページ利用率 . 同上 

トブーセーブ 利用率 . 同上 

•用紙管理：巧刷枚数•用紙ヴイブ毎の E 日刷枚数のほか下記項目の、各月/年度合計/月平巧の値を表示。 

印刷枚数 . 前年累計、目標累計、実績累計、目標達成率、削減量累計（前年差)、削減率、 

前年月間実績、月間目標、月間実績、月間目標達成率、月間削減量、月間削減率 

両面利用率 . ち間実績 

巧刷面数 . 同上 

マルチページ利用率 . 同上 

トブーセーブ 利用率 . 同上 

用紙ヴイブ別の刷枚数……同上 ※用紙ヴイブ：八3ぉ4，八4ぉ5，八5，長尺，その他 
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2) をな年間集計のエコ情報 

•エコが況：下記項目の、各年度/総合計/年平ちの値を表示。 


消費電力 ( kWh ). 年間目標、年間実績、年間目標達成率、年間削減量、年間削減率 

C 02 換算値 （ kg - CCg …同上 

巧刷枚数 . 同上 

両面利用率 . 年間実績 

巧刷面数 . 同上 

マルチページ利用率 . 同上 

トブーセーブ利用率 . 同上 

•用紙管理：巧刷枚数•用紙ヴイブ毎の E 日刷枚数のほか下記項目の、各年度/総合計/年平ちの値を表示。 

印刷枚数 . 年間目標、年間実績、年間目標達成率、年間削減量、年間削減率 

両面利用率 . 年間実績 

巧刷面数 . 同上 

マルチページ利用率 . 同上 

トブーセーブ利用率 . 同上 

用紙ヴイブ別印刷枚数……同上 《用紙ヴイブ：八3ぉ4，八4ぉ5，八5，長尺，その他 


《 「 E 日刷枚数」，「用紙サイブ別 ED 刷枚数」…目日刷した用紙の枚数（物理的な用紙の枚数)。両面利用率はこの 「 EP 刷枚数」 I こ対する比率です。 
「 E 口刷面数」…目り刷した用紙の面数であり、片面時は1カウント、両面時は2カウントされます。 

マルチページ利用率およびトブーセーブ利用率はこの 「 ED 刷面数」 I こ対する比率です。 

※エコが況および用紙管理 I こついては、上記エコ情報の中から任意の項目を選んで一覧表示することちできます。重点管理や視点別表示 
など I こご利用ください。 

3) プ IJ ンター管理 

集計開始曰巧（導入開始曰巧)、経過期間、 A 4 換算枚数、連続印刷換算枚数などを、プ IJ ンターごとに一覧表示。 

また、ユーヴー別エコ□グ機能を有するプ IJ ンターに関しては、ユーヴー別のエコが況や印刷枚数などを、ユーヴー每(こ月間集計/年間 
集計して一覧表示することちできます。（各プ IJ ンター毎 I こ、各年度最大255ユーヴー造。超えた揚合は「その他」 I こ集約。） 


















(節電ボタ三 
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⑤ エコログ集片 
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エコレベル E 口刷 


通常印刷 


消費電力、0〇2換算値や E 日刷枚数、また両面-マルチページの使用頻度などを、 
月ごと或いは年ごと I こ一覧表示します。また、ユーヴー別のエコが況や ED 刷枚数 
ち一覧表示できます（ユーヴー別エコ□グ磯能を有するプ IJ ンターの場合)。 


SPEEDIA マネージャー 

設定変更 


簡単エコ印刷ナビ 
/プリンタードライ/く一 


ェコモ-ド を 

(両面•マルチぺージ’ 

トナーセーブ） 


印刷 アプリケーション 
プログラ厶 


エコモード印刷 
(両面 ■ マルチへーシ • トナーセーフ） 


-発エコ設定 


エコ□グ情報の収集 


エコ□ク情報の収集 




エコ□グ 
集計 ツール 
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<エコ □グ集計 ツール 概要図> _ 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


<エコ情報一覧表示例〉 

エコ□グ集計ツール I こは!^ソ下のよ5な情報び表示されます。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


<ユーヴー別エコ情報一覧表 W 例〉 



— L — ヴー欄 


プ IJ ンターす [ 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


エコログ 集計 ツールの 動作環境 

エコ□グ集計ツールは、ソ下の環境で動作します。 

•オペレーティングシステ厶 

Windows 2000日本語版 
Windows XP 日本語版 
Windows Server 2003日本語版 
Windows Vista 日本語版 
Windows Server 2008日本語版 
Windows 7日本語版 


•ハードウエア 

上記オペレーテイングシステ厶び動作するコンピューター 


•接続形態 

LAN (□一カルエ IJ アネットワーク） 

《 U S 巳接続されたコンピューターでエコ □ グは集計できません。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


セットアップ 
取扱説明書 
CD - ROM # 照 

ライセンス 

PRiWAVE 

巧験が 


エコログ集計ツールのセットアップ 


エコ□グ集計ツールを利用する(こは、まずエコ□グ集計ツールをインス!-ールする必要びあります。 

通常はセットアッププ□グラ厶を実行していただくとプ IJ ンタードライパーと巧(こインス!-ールされますび、 
ここでは、エコ□グ集計ツールのみを追加でインス!-ールする方法をご紹介します。 

①セットアップの実行 


ようこそ1 

スタートアップゴニューは CASK) SPEEDIA N 3600シトス''の達入をごま内します。 


フリンタドライが fe どのフリンタ用のトウIアのセブトアブ巧いまず。 

脱600シリ-で巧あ或！旧まに巧するタニューをま示します。 

この C 卜 ROM の內容ををおしま寸。 

GPL/LGPL ねどのライセンスをを県 U* ザ。 

CASIO PRiWAVE 巧 IMS モ JRS していまず。 

http ： //Casio, io/ppr/ _ _|_ 閉じる(巨 _| 


プ U ンター本体に巧属している CD - ROM をコンピューターの CD ドライブ(こ 
挿入すると、セットアップニュー画面び表示されます。 

(しばらく待っても自動的(こロタートアップ ニュー」び表示されない揚 S ま、 
エクスプ□ーラなどから CD - ROM ドライブを表示し、 Startup . exe を実巧 
してください。） 

「セットアップ」ボタンをク IJ ックします。 


②エコログ集計ツールを選択してインストール 


を 


た，トアップタイプ 

インストールするセツトア》巧イプを涯巧してください。 


インストールのちまを遥巧してください。 


〇 悟巧 プ□ヴラムを最も一お的な巧巧でイシストルします。一肢のお客協こも'なめします。 

@臟鶴 イシスト J はが□。ラム輔 W おこと脈巧す。製品をがご柳のわぎ協ホ 


セットアップウィヴードが表示されたら、「セットアップタイプ」画面まで「次へ」 
ボタンで進めます。「セットアップタイプ」では、「カスタ厶」を選択します。 
(「標準」でちセツトアップび実行されます） 


[ 民る || ;か\ I [キ ヤン t 化) 


SPEEDIA 


CASIO SPEEDIA スタートアクフソニュ， 


國巧固画因 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 



「カスタ厶セットアップ」で、エコ□グ集計ツールび選択されていることを確 i 忍し 
てくださし、。 



セットアップウィヴードの指示(こ従って操作を進めると、 エコ □グ集計ツールび 
インス!-ールされます。インス!-ール完了後コンピューターの再起動を行って 
<ださい。これで エコ □グ集計ツールのセツトアップは完了です。 


参エコログ集計ツールのアンインストール 

エコ□グ集計ツールをアンインストールする揚合は、アプ IJ ケーションの追加と削除 （Windows XP では 
「プ□グラ厶の追加と削除 」、 Windows 7/ Vis ねでは「プ□グラ厶と機能」）から行ってくださし、。 

鲁エコログ集計ツールのバージョンアップ 

エコ□グ集計ツールのパージョンアップを巧う揚合は、必ずちいパージョンのアンインス!-ールを行いコン 
ピュータを再起動した後、新しいパージヨンのエコ□グ集計ツールのインス!-ールを行ってくださし、。 
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エコロ グ集計 ツールの 起動方法 

①エコ □ グ集計ツー>1レの起動 
• スタート^ニューより起動 



SPEEDIA マネージャーより起動 



m sal 国田 |g 


ち户 EEDM 

S PE EDI A マネージ t 昔巧 0 イシド I 
リ处7オルヴ If 亩卽に加えて、 y ' jy . 
-姑情邮を表示します。 


7リンうわ。別ン邸. 
巧巧記ちを） 


占スうム記ミに)... 


I コ□ヴ集計ツール 




が態 

モテ％ 

追加 

PEEDIA N 3600 

スリづ牛 

CASIO SPEE 


エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


セットアップび完了すると、スタート X ニュー(こ、「エコ□グ集計ツール」び 
登録されます。 

「エコ □グ集計ツール」をク IJ ックすると、 エコ □グ集計ツールび起動します。 


SPEEDIA マネージャーびインス!-ールされている揚合はマネージャーからち 
エコ□グ集計ツールを起動することができます。 
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②エコ□ク集計ツール：起動時の処理 




，-二:•: 


プ IJ ンター選択 
ダイア□グ 



プ IJ ンター 追加 
ダイア□グ 



舅 

- 

尽 

幸 

青 

て 


か I W W iMS か 


み 


jP 


I ご 

Mil 


W 嘴™ S 


押"™" W I ホ3ち " U " の’一化！！か， 

坤 =" ご二*こ""ご Ms 

"" W ミ""" W ぶ W "- 

が" W 哉可 ■ " " " W IM ミ 

端敷麗|猫麗麗|猫 

I こ W こ I 


I 


エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


セットアップ後、初めてエコ□グ集計ツールを起動したとき(こは、 

「プ IJ ンター選択ダイア□ク'」、および、「プ IJ ンター追加ダイア□グ」び 
表示されます。 

「プ IJ ンター追加ダイア□グ」を操作して、プ IJ ンターを追加してくださし、。 
(操作方法(こついては、 「プ IJ ンターの追加」 をご覧くださし、。） 


プ IJ ンターの追加び終了したら、 

「閱 D る」ボタンをク IJ ックしてダイア □ グを閱じ、 

続いて「選択終了」ボタンをク IJ ックして「プ U ンター選択ダイア□グ」を 
閱じます。 

初回はこの操作(こより、巧象プ IJ ンターからエコ□グ情報び収集されます。 


2回目!^ソ降は、これらのダイア□グは表示されず(こ、 

巧象プ IJ ンターからエコ□グ情報の収集-更新処理び行われ、 
エコ情報一覧び表示されます。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


エコログ 集計 ツールの 詳細 


I 画面梧成 



ユーヴー 表示への切營え 


巧間/年間 ff 月間集計 r 年間集計 


針 旷 


エコ情報一覧切り營ぇ 
(月間集計/年間集計） 


曰回因 


年度目惜けリンう一1台■当たリ） 






1 /| 2.巧祀 f ま巧畳年間目惜 



留 1.C02 が化畳年間目惜 

=消をを力 

X12ヶ月 

X CO 到ホ化な棘 

=用骗巧拽 

X1む月 

40.0 kg-C02 月間 

1 

6.0 kWh 

1 

日.日日扣日日 kg-C02AWh 

2.4 邮巧 

月間1 

2日日け 

厂2年目检 

前年実箱比 

%刖泪 


厂2年目陪 

前年実箱比 

%肖が田 


バ■替え条件： ^^)111 J 並ぺ替え歷： f 昇顺广 mm 

エコが況 用骗昔巧1プ U ンう一昔巧1_ンう-遇巧I 


目惜記ち J ^_を巧 J 1-1 のみを巧1 


巧成日な [201 畔巧11日 


S..f プリシクー fill 巧 g 


了巧ち目 L 4月I己月「 6月 J 7月]曰月じ9月 I 1 日月「 11 月 J 12 月]1月に2月 I 3月「年度合計]月平均| 


エコ情報一覧表示 

(エコが況/用紙管理 

/プ IJ ンター管理） 


更新ステータス欄 


プ IJ ンター欄 


+ 

プリ：/ ター A 

Efl 刷巧顯 

目惜巧計 

200 

400 

600 

000 

1.000 

1.200 

1.400 

1.600 

1.000 

2.000 

2.200 

2.400 

2.400 

200 





実洁巧計 

27日 

432 

日日日 

809 

091 

1.032 

1.328 

1.416 

1.596 

2.119 

2.959 

5.363 

日.；3の 

447 





目情連... 

12% 

9335 

9135 

画 

11235 

11635 

10535 

11335 

11335 

9435 

7435 

(4235) 

4235 






月間実箱 

27日 

154 

226 

151 

の 

141 

296 

00 

180 

日の 

840 

2.404 

日.3の 

447 























Efl 刷面顯 

月間実箱 

412 

196 

314 

188 

87 

209 

443 

9已 

210 

6日日 

1.009 

3.120 

7.028 

506 


W 


マルチパージ丰1阳牢 

月間実箱 

635 

035 

935 

2% 

2% 

1635 



^6% 

3Q% 

83S 

1235 

1235 





トナ-た-巧1踊牢 

月間実箱 

135 

035 

035 

035 

035 

柳 

m 

m 

m 

035 

035 

335 

135 
























サイス'目1师刷け郡 

A3 

43 

20 

33 

6 

30 

6 

28 

1 

62 

60 

00 

339 

724 

60 





巨斗 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

6 

14 

1 





A 斗 

23日 

126 

192 

14日 

50 

13日 

267 

01 

11日 

463 

752 

2.059 

4.623 

3日日 



* プリ：/ ター B 


En 刷巧棘 


A 日 
長只 
その{也 

目惜巧計 
実洁巧計 
目惜連... 
月間実洁 


En 刷面棘 月間実箱 

マルチパージ利巧牢月間実箱 
トナー t -プ則巧牢月間実箱 


サイぶ目|师面け扫数 


A3 , 
巨斗 
A 斗 
防 

A 日 
長 R 



200 

400 

600 

800 

1.000 

1.200 

1.400 

1.600 

1.800 

2.000 

2.200 

2.400 

2.400 

200 



217 

367 

1.044 

2.539 

3.501 

4.696 

7.091 

9.608 

11.870 

12.710 

13.794 

14.122 

14.122 

1.177 



9235 

10935 

5735 

3 洲 

2 գ % 

2も％ 

20% 

M% 


^6% 


(16 の 

16% 




217 

150 

677 

1.495 

962 

1.19 日 

2.395 

2.597 

2.182 

848 

1.076 

328 

14.122 

1.177 



















343 

236 

944 

2.334 

1.584 

1.949 

3.949 

3.035 

3.025 

1.271 

1.39 日 

41 日 

21.200 

1.773 



2 日? ^ 

4 醜 

1 抓 

2 日? ^ 

2m 

3 洲 

巡% 

2 抓 

1 洲 

Fj% 

の％ 

m 

23% 




835 

义% 

义% 

33S 

03S 

棘 


2% 

m 

m 

1% 

035 

















• 

( 

， 



67 

17 

103 

182 

46 

131 


1 日日 

39 

113 

1 

10 

1 

乃 21 


/68 



0 

1 

6 

己 

0 

4 


26 

30 

16 

0 

0 

0 

/ 96 


1 0 



150 

132 

日日日 

1.306 

916 

1.060 

2 

263 

2.520 

2.053 

日41 

1.066 

327 

/l 3.202 

1.1 

00 



0 

0 

0 

0 

0 

0 


0 

0 

0 

0 

0 

0 

/ 曰 


1 0 



0 

0 

0 

2 

0 

0 


1 

0 

0 

0 

0 

0 

/ 3 

0 



0 

0 

0 

0 

0 

0 

J 

0 

0 

0 

0 

0 

0/ 

0 / 

0 



エコ項目欄巧項目欄（集計項目) 


各月のデータ 


年間合計欄月平巧欄 


縦スク□ールバー 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


参 ニュー 

7アイルと） 亲元 W AJ け(吐 


x ニューの項目をク IJ ックすると、サブ x ニューび表示され、各サブ x ニューをク IJ ックしたとき、下の機能び実行されます。 


メニュー項目 

項目 

説明 


プ IJ ンター選択 

プ I J ンター選択ダイア □ グを表示し、対象のプ I J ンターを選択します。 


目標設定 

目標設定ダイア□グを表示し、目標を設定します。 

月間目標値を入力して年間目標を設定します。 

2 年目降は、前年と比べどれ< らい削減するかの削減率を指定することち巧能です。 

ファイル 

CSV 出力 

CSV 保をダイア□グを表示し、現在表示されているエコ情報一覧（エコが況/用紙管理/プ IJ ンター管理） 
のデータを、 CSV 形ぶで出力します。 


EP 刷 

巧刷ダイア□グを表示し、現在表示されているエコ情報一覧（エコが況/用紙管理/プ IJ ンター管理）のデー 
夕を E 日刷します。 


E 口刷プレビュー 

現在表示されているエコ情報一覧（エコが況/用紙管理/プ IJ ンター管理）の巧刷プレビューを表示します。 


終了 

エコ□グ集計ツールを終了します。 

表示 

最新の情報 I こ更新 

対象プ IJ ンターよりエコ□グ情報を収集し、エコ情報一覧を更新します。更新中は、エコ□グ更新ダイア □ 
グを表示します。ユーヴー別エコ□グ情報ち同時 I こ収集します。 

更新結果は、エコ情報一覧の更新ステータス欄 I こ更新が況として表示します。 

* :対象プ IJ ンターよりエコ□グ情報を収集しエコ情報一覧を更新しました。 

空白：エコ□グびサポートされていない機種です。 

一：エコ□グ情報収集時、プ IJ ンターび電源 ON されていないなどエラーび発生しました。 

前回収集したエコ□グ情報びある揚含、エコ情報一覧は前回のままを表示します。 

エコ□グ情報び無い揚含は、エコ項目欄 I こエラー><ッセージを表示します。 


のみ更新 

「最新の情報に更新」、「更新」ボタン、または起動時の更新の結果、プ IJ ンター電源 OFF など I こより「プ IJ ン 
ター麻答無し」エラーび発生したプ IJ ンター（エコ情報一覧表示の更新ステータス欄 I こ’-’び巧いているプ IJ 
ンター）だけを選択してエコ□グ情報を収集し、エコ情報一覧を更新します。 


のみ自動更新モード 

チェックするとのみ自動更新モード」び設定され、 3 0 分毎 I こエコ情報一覧表示の更新ステータス欄 I こ 
び巧いているプ IJ ンターだけを選択してエコ□グ情報を収集し、エコ情報一覧を更新します。 

エコ情報一覧表示の更新ステータス欄 I こ’-’び巧いているプ IJ ンターび無くなれば自動更新は終了します。 
チェックを外すとのみ自動更新モード」は解除されます。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


メニュー項目 

項目 

説明 

表示 

表示項目設定 

エコ情報一覧（エコが況、用紙管理）の表示項目の表示/非表示を設定します。 

なお、 EP 刷および CSV 出力ち本設定 I こ従って巧刷/ CSV 出力されます。 

プ IJ ンター含計を表示 
する 

エコが況，および用紙管理のエコ情報一覧において、プ IJ ンター含計を表示する/しないを設定します。 
チェックするとプ IJ ンター含計を表示し、チェックをはずすとプ IJ ンター含計を表示しません。 

なお、このチェック I こかかわらず、ユーヴー別エコ情報一覧表示の揚含、プ IJ ンター含計は表示されません。 

エコ情報一覧の項目の 
幅を初期値 I こ戻す 

をてのエコ情報一覧（エコが況/用紙管理/プ IJ ンター管理）の項目幅を初期値 I こ戻します。 

ヘルプ 

目次 

ヘルプの目次を表示します。 

トピックの検索 

ヘルプのトピックを表示します。 

バージョン情報 

バージョン情報を表示します。 


•年度 

年度を選択します。指定された年度のエコ情報一覧と目標び表示されます。 

•目標 

指定された年度の、プ IJ ンター I こ関する C 02 排出量と用紙使用量の2つのエコ目標び表示されます。 

1. C 02 排出量目標 

C 02 排出量は、消費電力と C 02 排出係数より、計算であめます。 C 02 排出量二消費電力 X C 02 排出係数 

従って、 C 02 排出量目標は、月間消費電力の目標値および C 02 排出係数を指定することじより決定されます。 

(※月間消費電力の目標値を指定しますので、消費電力の目標値(こちなります。） 

また、2年目!^ソ降(こついては、前年度実績との巧比での削減率(こよる目標設定ちできます。 

2. 用紙使用量目標 

用紙使用量の目標値を表示します。また、2年目!^ソ降(こついては、前年度実績との巧比での削減率 I こよる目標設定ちできます。 
目標び設定されていない揚合は各目標値び空白となります。 

目標設定は、ニューの「ファイル」一「目標設定」または、「目標設定」ボタンで、目標設定ダイア□グび表示され目標設定できます。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


参ボタン 


ボタン 

説明 

ユーヴー表术 

無し 

プ IJ ンター別のエコ情報一覧を表示します。 

有り 

ユーヴー表示1こ切り誓え、プ IJ ンター別ユーヴー別エコ情報一覧を表示します。 

エコ情報一覧 

月間集計 

月間集計を目標とエコ情報一覧1こ表示します。 

切り誓え 

年間集計 

年間集計を目標とエコ情報一覧1こ表示します。 

表 W 切り營ス 
ボタン 

エコが況 

エコが況をエコ情報一覧1こ表示します。 

用紙管理 

用紙管理をエコ情報一覧1こ表示します。 

プ IJ ンター管理 

プ IJ ンター管理をエコ情報一覧1こ表示します。 


プ IJ ンター選択 

プ1 J ンター選択ダイア □ グを表示し、対象のプ1 J ンターを選択します。 


目標設定 

目標設定ダイア□グを表示し、目標を設定します。 

月間目標値を入力して年間目標を設定します。 

2年目!^ソ降は、前年と比べどれ< らい削減するかの削減率を指定することち巧能です。 

機能 

ボタン 

更新 

対象プ IJ ンターよりエコ□グ情報を収集し、エコ情報一覧を更新します。更新中は、エコ□グ更新ダイア□グを表 
示します。更新結果は、エコ情報一覧の更新ステータス欄1こ更新が況として表示します。 

* :対象プ IJ ンターよりエコ□グ情報を収集しエコ情報一覧を更新しました。 

空白：エコ□グびサポートされていない機種です。 

一：エコ□グ情報収集時、プ IJ ンターび電源 ON されていないなどエラーび発生しました。 

前回収集したエコ□グ情報びある揚含、エコ情報一覧は前回のままを表示します。 

エコ□グ情報び無い揚含は、エコ項目欄1こエラー><ッセージを表示します。 


のみ更新 

「最新の情報に更新」、「更新」ボタン、または起動時の更新の結果、プ IJ ンター電源 OFF など1こより「プ IJ ンター麻 
答無し」エラーび発生したプ IJ ンター（エコ情報一覧表示の更新ステータス欄1こ’-’び巧いているプ IJ ンター）だけ 
を選択してエコ□グ情報を収集し、エコ情報一覧を更新します。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


■月間集計のエコ情報一覧表示 

巧象プ IJ ンター（プ IJ ンター選択ダイア□グで指定した複数のプ IJ ンター）から収集したエコ□グ情報から、エコ情報（エコが況/用紙管理) 
の月間集計を一覧表示します。 

エコが況、および用紙管理のエコ情報一覧は、更新ステータス、プ IJ ンター、エコ項目、巧項目、各月、年度合計および、月平巧の欄で構成 
されています。 


欄 

説明 

更新ステータスに T ) 

エコ情報一覧の更新ステータス欄 I こ更新が況を表示します。 

* :対象プ IJ ンターよりエコ□グ情報を収集しエコ情報一覧を更新しました。 

空白：エコ□グびサポートされていない機種です。 

一：エコ□グ情報収集時、プ IJ ンターび電源 ON されていないなどエラーび発生しました。前回収集したエコ□グ情報びある 
揚含は、エコ情報一覧は前回のままを表示します。エコ□グ情報び無い揚含は、エコ項目欄 I こ><ッセージを表示します。 

プ IJ ンター 

対象のプ IJ ンター名を表示します。 

エコ項目 

管理する項目を表示します。 

エコが況のエコ項目：消費電力、 C 02 換算値、巧刷枚数、両面利用率、巧刷面数、マルチページ利用率、トブーセーブ利用率 
用紙管理のエコ項目： EP 刷枚数、両面利用率、 EP 刷面数、マルチページ利用率、トブーセーブ利用率、 

用紙サイブ別巧刷枚数（八3，巨4，八4，巨5，八5，長尺その他） 

更新エラー時の ><ッセージ：更新時 I こエラーび発生した揚含、エコ項目欄 I こエラー ><ッセージを表示します。 

(1 度ちエコ□グ情報を取得できていない揚含、エラーメッセージび表示されます。） 

プ IJ ンター麻答無し . プ IJ ンターの電源 OFF I こよりエコ□グ情報び収集できませんでした。 

該当年度データ無し……プ IJ ンターから取得したエコ□グ情報 I こ該当年度のデータびありませんでした。 

エコ□グ未集計 . 更新中 I こキャンセルボタンび押され集計びできていません。 

エコ□グデータエラー…データ受信中 I こエラーび発生しました。 

エコ□グ未サポート……エコ□グびサポートされていない機種です。 

表示項目無し . 表示項目（エコ項目/行項目）び1つち設定されていません。 

行項目 

集計の容を表示します。 

前年累計、目標累計、実績累計、目標達成率、削減量累計（前年差)、削減率、前年月間実績、月間目標、月間実績、月間目標 
達成率、月間削減量、月間削減率など。各エコ項目 I こより異なります。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


欄 

説明 

各月 

各月は、最初1こエコ□グ情報を取得したプ IJ ンターの期初曰から、表示開始月を決定し、1年分表示します。 

例えば最初 I こ取得したプ U ンターの期初日び4月1曰ならば、各月は4月〜3月となります。 

年度含計 

年度含計を表示します。 

月平ち 

月平巧を表示します。 


これらのエコ項目/巧項目（集計の容）ををて表示することのみならず、重点的に管理したい項目のみを抽出して表示することちできます。 
詳し<は、表示項目設定 （ x ニュー「表示」一「表示項目設定」）を参照して<ださし、。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


•エコが況の表示の容（月間集計) 


エコ項目 

巧項目 

各月の表77^の容 

年度合計 

月平巧 


前年累計 

(該当年度の）前年度の月間実績の累計値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平ち 

消費電力 

目標累計 

該当年度の月間目標の累計値 

年間目標値 

月間目標値の平巧 

(kWh) 

実績累計 

該当年度の月間実績の累計値 

年間実績値 

月間実績値の平巧 


目標達成率 

二目標累計/実績累計X100% 

目標達成率（今年度は今月度造の目標達成率） 



削減量累計 
(前年差） 

二前年累計 一 実績累計 

年間削減量 

月間削減量の平ち 


削減率 

二削減量累計/前年累計X100% 

年間の削減率（今年度は今月度造の削減率） 



前年ち間実績 

(該当年度の）前年度の月間実績値 

前年度の年間実績値 

前年度のち間実績値の平ち 


月間目標 

該当年度の月間目標値 

年間目標値 

月間目標値の平ち 


月間実績 

該当年度の月間実績値 

年間実績值 

月間実績値の平ち 


月間目標達成率 

二月間目標/月間実績X100% 

二月間目標の累計/月間実績の累計X100% 



月間削減量 

=目 LI 年月1哥芙績—け I 哥実;1 弓 

年間の削減量 

月間削減量の平ち 


月間削減率 

二月間削減量/前年月間実績X100% 

年間の削減率 



前年累計 

(該当年度の）前年度の月間実績の累計値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平巧 

CO 2 換算值 

目標累計 

該当年度の月間目標値の累計値 

年間目標値 

月間目標値の平巧 

(kg-C02) 

実績累計 

該当年度の月間実績値の累計値 

年間実績値 

(消費電力と C02 排出係数から算出した値） 

月間実績値の平ち 


目標達成率 

二目標累計/実績累計X100% 

目標達成率（今年度は今月度造の目標達成率） 



削減量累計 
(前年差） 

二前年累計 一 実績累計 

年間削減量 

月間削減量の平ち 


削減率 

二削減量累計/前年累計X100% 

年間の削減率（今年度は今月度造の削減率） 



前年月間実績 

(該当年度の）前年度の月間実績値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平ち 


月間目標 

該当年度の月間目標値 

年間目標値 

月間目標値の平ち 


月間実績 

今年度の月間実績値（月間消費電力と C02 
排出係数から算出した値） 

年間実績値 

月間実績値の平巧 


月間目標達成率 

二月間目標/月間実績X100% 

二月間目標の累計/月間実績の累計X100% 



月間削減量 

二前年月間実績一ち間実績 

年間の削減量 

月間削減量の平巧 


月間削減率 

二月間削減量/前年月間実績X100% 

年間の削減率 



※表中の「該当年度」は、前述の「年度」で指定された年度のことであり、また、「前年度」は、該当年度の前年度のこと。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


エコ 項目 

巧項目 

各月の表77^の容 

年度合計 

月平巧 

E 日刷枚数 

前年累計 

(該当年度の）前年度の月間実績の累計値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平ち 

目標累計 

該当年度の月間目標値の累計値 

年間目標値 

月間目標値の平ち 

実績累計 

該当年度の月間実績値の累計値 

年間実績値 

月間実績値の平ち 

目標達成率 

二目標累計/実績累計 X 100% 

目標達成率（今年度は今月度造の目標達成率） 


削減量累計（前 
年差） 

二前年累計 一 実績累計 

年間削減量 

月間削減量の平ち 

削減率 

二削減量累計/前年累計 X 100% 

年間の削減率（今年度は今月度造の削減率） 


前年月間実績 

(該当年度の）前年度の月間実績値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平ち 

月間目標 

該当年度の月間目標値 

年間目標値 

月間目標値の平巧 

月間実績 

該当年度の月間実績値 

年間実績值 

月間実績値の平ち 

月間目標達成率 

二月間目標/月間実績 X 100% 

二月間目標の累計/月間実績の累計 X 100% 


月間削減量 

=目 U 年月1哥芙績—け I 哥実;1 弓 

年間の削減量 

月間削減量の平ち 

月間削減率 

二月間削減量/前年月間実績 X 100% 

年間の削減率 


両面利用率 

月間実績 

両面枚数/ EP 刷枚数 X 100% 

両面枚数/ ED 刷枚数 X 100% 


EP 刷面数 

月間実績 

月間実績 

年間含計 

月間実績の平巧 

マルチペー 
ジ利用率 

月間実績 

マルチページ面数/巧刷面数 X 100% 

マルチページ面数/ EP 刷面数 X 100% 


トブーセー 
ブ 利用率 

月間実績 

トブーセーブ 面数/巧刷面数 X 100% 

トブーセーブ 面数/ EP 刷面数 X 100% 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


•用紙管理の表示の容（月間集計) 


エコ項目 


各ちの表 w の谷 

年度合計 

月平巧 

E 日刷枚数 

前年累計 

(該当年度の）前年度の月間実績の累計値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平ち 

目標累計 

該当年度の月間目標の累計値 

年間目標値 

月間目標値の平ち 

実績累計 

該当年度の月間実績の累計値 

年間実績値 

月間実績値の平巧 

目標達成率 

二目標累計/実績累計 X100% 

目標達成率（今年度は今月度造の目標達成率） 


削減量累計 
(前年差） 

二前年累計一実績累計 

年間削減量 

月間削減量の平ち 

削減率 

二削減量累計/前年累計 X100% 

年間の削減率 

(今年度は今月度造の削減率） 


前年月間実績 

(該当年度の）前年度の月間実績値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平ち 

月間目標 

該当年度の月間目標値 

年間目標値 

月間目標値の平ち 

月間実績 

該当年度の月間実績値 

年間実績值 

月間実績値の平巧 

月間目標達成率 

二月間目標/月間実績 X100% 

二月間目標の累計/月間実績の累計 X100% 


月間削減量 

二前年ち間実績一ち間実績 

年間の削減量 

月間削減量の平巧 

月間削減率 

二月間削減量/前年月間実績 X100% 

年間の削減率 


両面利用率 

月間実績 

両面枚数/ EP 刷枚数 X100% 

両面枚数/ EP 刷枚数 X100% 


E 日刷面数 

月間実績 

月間実績 

年間含計 

月実績の平ち 

マルチペー 
ジ利用率 

月間実績 

マルチページ面数/ EP 刷面数 X100% 

マルチページ面数/ EP 刷面数 X100% 


トブーセー 
ブ利用率 

月間実績 

トブーセーブ面数/ EP 刷面数 X100% 

トブーセーブ面数/印刷面数 X100% 


サイブ別 

E 日刷枚数 

A3 

A 3 用紙の月間 EP 刷枚数 

A 3 用紙の年間実績値 

月実績の平ち 

巨 4 

巨 4 用紙の月間 EP 刷枚数 

巨 4 用紙の年間実績值 

月実績の平巧 

A4 

A 4 用紙の月間 EP 刷枚数 

A 4 用紙の年間実績値 

月実績の平ち 

巨 5 

巨 5 用紙の月間 EP 刷枚数 

巨 5 用紙の年間実績値 

月実績の平ち 

A5 

A 5 用紙の月間 EP 刷枚数 

A 5 用紙の年間実績值 

月実績の平ち 

長尺 

長尺紙の月間 EP 刷枚数 

長尺紙の年間実績值 

月実績の平ち 

その他 

その他の用紙サイブの月間 EP 刷枚数 

その他の用紙サイブの年間実績値 

月実績の平ち 


《長尺： A3‘B4‘A4 • 巨 5‘A5i^ ソ外の用紙で用紙長び 460mm より長い用紙です。その他： A3‘B4‘A4‘B5‘A5 ソ外の用紙で用紙長び 460mrTU ソ下の用紙です。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


《エコ情報一覧表示（エコが況/用紙管理）（こおいて、指定された年度び今年度の揚合、期初月またはプ IJ ンター導入月（□グ開始月）から今 
月度までのデータを表示します。ただし、目標累計および月間目標の巧は1年間分をて表示します。（目標未入力時は、目標累計、月間目標 
と目標達成率の各欄を空白表示とします） 

目標累計および実績累計は、年度の開始月からの累計となります。但し、初年度は、プ IJ ンター導入月（□グ開始月）からの累計となり、初 
年度の年度目標値は、月間目標値 X □グ集計す定月数分となります。 

《今月度及びプ IJ ンター導入月度の目標達成率-月間目標達成率(こ関しては、目標を曰割り計算した値を基 I こして達成率をあめています。 

今月度(こついては、目標を曰割り計算して達成率を求め「0」付きで達成率を表示します。またプ IJ ンター導入月度の揚合は、目標を曰割り 
計算した値を表示し、その値と実績値より達成率をあめ、表示します（通常の％表示)。今月度び導入月度の揚合は、導入月度と今月度の両 
方の曰割り計算を巧ない「0」付きで達成率を表示します。 

(「()」付きの達成率の CSV 出力は「0」付きの文字列としてそのまま出力します。） 


《削減率•月間削減率(こついてち、今月度(こついては前年同月の実績値を曰割り計算して削減率を求め「0」付きで削減率を表示します。前年 
同月度びプ IJ ンター導入月度の揚合は、導入月の曰数から逆算して1ク月おの値(こ補正後、削減率の計算を巧います。今月度の前年同月度び 
導入月度の揚合は、導入月度の補正と今月度の曰割り計算の両方の処理を巧ない「0」巧含で削減率を表示します。 

《エコ□グ機能び未サポートの機種または未サポートのバージョンの揚合は、エコ項目欄(こ「エコ□グ未サポート」と表示されます。 

また、エコ□グ機能はサポートされているび、その一部の機能び未サポート （ ex . マルチページやトブーセーブの情報通知機能び無いドラ 
イバーを使用した揚合など）の揚合は、未サポート機能の各月欄の値 I こは0と表示されます。 
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エコが況 I 用骗昔巧 


並ぺ替え顺：昇顺广陪川目 
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更ミ斤1 

のみを巧1 
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エコ I 盾卽一臣： ユーザー 表て CT 無し广ちリ 月間/年間广月間集計 （？ 洋簡集計 



7アイル ( E ) 亲示 W AJ けお) 


■年間集計のエコ情報一寶表示 

巧象プ IJ ンター（プ IJ ンター選択ダイア□グで指定した複数のプ IJ ンター）から収集したエコ□グ情報から、エコ情報（エコが況/用紙管理) 
の年間集計を一覧表示します。エコが況および用紙管理のエコ情報一覧は、更新ステータス、プ IJ ンタ ー、 エコ項目、行項目、各年度、総合計 
および、年平巧の欄で構成されています。 


エコ□ヴ集計ツール 


曰回図 
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間間間間 

年年年年 
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棄卽棄目 

間間間間 

年年年年 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


欄 

説明 

更新ステータスに T ) 

エコ情報一覧の更新ステータス欄1こ更新が況を表示します。 

* :対象プ IJ ンターよりエコ□グ情報を収集しエコ情報一覧を更新しました。 

空白：エコ□グびサポートされていない機種です。 

一：エコ□グ情報収集時、プ IJ ンターび電源 ON されていないなどエラーび発生しました。前回収集したエコ□グ情報びある 
揚含は、エコ情報一覧は前回のままを表示します。エコ□グ情報び無い揚台は、エコ項目欄1こ><ッセージを表示します。 

プ IJ ンター 

巧象のプ IJ ンター名を表示します。 


管理する項目を表示します。 

エコが況のエコ項目：消費電力、 C 02 換算値、 E 日刷枚数、両面利用率、 E 日刷面数、マルチページ利用率、トブーセーブ利用率 
用紙管理のエコ項目： EP 刷枚数、両面利用率、 EP 刷面数、マルチページ利用率、トブーセーブ利用率、 

用紙サイブ別 EP 刷枚数（八3，巨4，八4，巨5，八5，長尺その他） 

エコ項目 

更新エラー時の ><ッセージ：更新時1こエラーび発生した揚含、エコ項目欄1こエラーメッセージを表示します。 

(1 度ちエコ□グ情報を取得できていない揚台、エラー><ッセージび表示されます。） 

プ I J ンター麻答無し . プ I J ンターの電源 OFF I こよりエコ □ グ情報び収集できませんでした。 

該当年度データ無し……プ IJ ンターから取得したエコ□グ情報 I こ該当年度のデータびありませんでした。 

エコ□グ未集計 . 更新中 I こキャンセルボタンび押され集計びできていません。 

エコ□グデータエラー…データ受信中 I こエラーび発生しました。 

エコ□グ未サポート……エコ□グびサポートされていない機種です。 

表示項目無し . 表示項目（エコ項目/行項目）び1つち設定されていません。 

行項目 

集計の容を表示します。 

年間目標、年間実績、年間目標達成率、年間削減量、年間削減率など。各エコ項目 I こより異なります。 

各年度 

年度毎のデータを10年分表示します。 

総含計 

総含計を表示します。 

年平巧 

年平巧を表示します。 


これらのエコ項目/巧項目（集計の容）ををて表示することのみならず、重点的に管理したい項目のみを抽出して表示することちできます。 
詳し<は、表示項目設定 （ x ニュー「表示」一「表示項目設定」）を参照して<ださし、。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


•エコが況の表示の容（年間集計) 


エコ項目 

巧項目 

各年度の表71^の容 

総合計 

年平巧 

消費電力 (kWh) 

年間目標 

各年度の年間目標値 

年間目標値の含計 

年間目標値の平ち 

年間実績 

各年度の年間実績値 

年間実績値の含計 

年間実績値の平ち 

年間目標達成率 

二年間目標/年間実績 X 1 00% 

二年間目標の累計/年間実績の累計X100 
(今年度造の目標達成率） 


年間削減量 

二年間実績(前年)一年間実績(今年） 

年間の削減量の含計 

年間削減量の平ち 

年間削減率 

二年間削減量/年間実績(前年) X 1 00% 



C02 換算値 
( kg - C 02) 

年間目標 

各年度の年間目標値 

年間目標値の含計 

年間目標値の平ち 

年間実績 

各年度の年間実績値 

年間実績値の含計 

年間実績値の平ち 

年間目標達成率 

二年間目標/年間実績 X 1 00% 

二年間目標の累計/年間実績の累計X100 
(今年度造の目標達成率） 


年間削減量 

二年間実績(前年)一年間実績(今年） 

年間の削減量の含計 

年間削減量の平巧 

年間削減率 

二年間削減量/年間実績(前年) X 1 00% 



EP 刷枚数 

年間目標 

各年度の年間目標値 

年間目標値の含計 

年間目標値の平ち 

年間実績 

各年度の年間実績値 

年間実績値の含計 

年間実績値の平ち 

年間目標達成率 

二年間目標/年間実績 X1 00 % 

二年間目標の累計/年間実績の累計 X1 00 
(今年度造の目標達成率） 


年間削減量 

二年間実績(前年)一年間実績(今年） 

年間の削減量の含計 

年間削減量の平ち 

年間削減率 

二年間削減量/年間実績(前年) X 1 00% 



両面利用率 

年間実績 

二両面枚数/ EP 刷枚数 X 1 00% 

二両面枚数/巧刷枚数X 

100 % 


E 日刷面数 

年間実績 

各年度の年間実績 

年間実績値の含計 

年間実績の平ち 

マルチページ 
利用率 

年間実績 

ニマルチページ面数/ EP 刷面数 X 1 00% 

ニマルチページ面数/ EP 刷面数 X1 00 % 


トブーセーブ 
利用率 

年間実績 

ニトブーセーブ面数/ EP 刷面数 X 1 00% 

ニトブーセーブ面数/ EP 刷面数 X1 00 % 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


•用紙管理の表示の容（年間集計) 


エコ項目 

巧項目 

各年度の表 w の谷 

総合計 

年平巧 

E 日刷枚数 

年間目標 

各年度の年間目標値 

年間目標値の含計 

年間目標値の平ち 

年間実績 

各年度の年間実績値 

年間実績値の含計 

年間実績値の平ち 

年間目標達成率 

二年間目標/年間実績 X 1 00% 

二年間目標の累計/年間実績の累計 X 1 00 
(今年度造の目標達成率） 


年間削减量 

二年間実績(前年)一年間実績(今年） 

年間の削減量の含計 

年間削減量の平ち 

年間削減率 

二年間削減量/年間実績(前年) X 1 00% 



両面利用率 

年間実績 

二両面枚数/ EP 刷枚数 X 1 00% 

二両面枚数/ EP 刷枚数 X 1 00% 


E 日刷面数 

年間実績 

各年度の年間実績 

年間実績値の含計 

年間実績の平ち 

マルチページ利用率 

年間実績 

ニマルチページ面数/巧刷面数 X 1 00% 

ニマルチページ面数/印刷面数 X 1 00% 


トブーセーブ利用率 

年間実績 

ニトブーセーブ面数/ EP 刷面数 X 1 00% 

ニトブーセーブ面数/ EP 刷面数 X 1 00% 


サイブ別 EP 刷枚数 

A 3 

A 3用紙の年間実績値 

A 3用紙の年間実績値の含計 

年間実績の平ち 

巨4 

巨4用紙の年間実績値 

巨4用紙の年間実績値の含計 

年間実績の平巧 

A 4 

A 4用紙の年間実績值 

A 4用紙の年間実績値の含計 

年間実績の平ち 

巨5 

巨5用紙の年間実績値 

巨5用紙の年間実績値の含計 

年間実績の平ち 

A 5 

A 5用紙の年間実績値 

A 5用紙の年間実績値の含計 

年間実績の平ち 

長尺 

長尺紙の年間実績值 

長尺紙の年間実績値の含計 

年間実績の平ち 

その他 

その他の用紙の年間実績値 

その他の用紙の年間実績値の含計 

年間実績の平ち 


《長尺： A 3 •巨 4’ A 4 •巨 5’ A 5 U ^ 外の用紙で用紙長び 460 mm より長い用紙です。その他： A 3 •巨4’ A 4 •巨5 ’AS 外の用紙で用紙長び 460 mm 下の用紙です。 


※今年度及びプ IJ ンター導入年度の年間目標達成率に関しては、今月度及び導入月度の目標を曰割り計算で補正した値を基じして、達成率を求めています。 
今年度については、今月度の目標を曰割り計算して求めた目標値より達成率を求め「0」がきで表示します。またプ IJ ンター導入年度の揚含は、導入年度 
の目標を曰割り計算して求めた目標値を年間目標値として表示し、その値と実績値より達成率を求め、通常の％表示します。今年度び導入年度の揚含は、 
導入年度と今年度の両方の計算を巧い「0」付きで表示します。 （ 「0」巧きの達成率の CSV 出力は「0」付きの文字列としてそのまま出力します。） 

※年間削減率に関して、今年度の揚含、期初から今月度までを巧象とし、今月度 I こ巧麻する前年同月の実績値を曰割り計算 I こて補正して前年度の実績として、 
年間の削減率を求め、「0」付きで表示します。前年度びプ IJ ンター導入年度の揚含は、期初から導入月の前の月までは年間削減率の巧象としません。導 
入月から期末までの期間を年間削減率の対象とします。前年の導入月 I こついては、1ク月分 I こ補正して年間削減率を求めます。今年度の前年び導入年度の 
揚含は、導入年度の補正と今年度の補正の両方の処理を行い「0」がきで削減率を表示します。 

※エコ□グ機能び未サポートの機種または未サポートのバージョンの揚含は、エコ項目欄 I こ「エコ□グ未サポート」と表示されます。 

また、エコ□グ機能はサポートされているび、その一部の機能び未サポート （ ex . マルチページやトブーセーブの情報通知機能び無いドライバーを使用し 
た揚含など）の揚含は、未サポート機能の各月欄の値 I こは0と表示されます。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


■ューザー別エコ情報一覧表示 

■ユーヴー別月間集計のエコ情報一覧表示 

巧象プ IJ ンター（プ IJ ンター選択ダイア□グで指定した複数のプ IJ ンター）から収集したエコ□グ情報から、ユーヴー別エコ情報（エコが況 
/用紙管理）の月間集計を一覧表示します。 

エコが況および用紙管理のエコ情報一覧は、更新ステータス、プ IJ ンター、ユーヴー、エコ項目、巧項目、各月、年度合計および、月平巧の 
欄で構成されています。 



ユーヴー表示への切營え 


エコ巧那一居: 


ユーザーま示广無し夕ちり 1 


月間/年間 （S' 月間集計 > 年間集計 


12009 年度 


回回囚 


年度目憤けリンター1を当たり） 



/ 1 2.用很ほ巧を年間目情 



0 1.C02 が化量年間目慎=お昔を力 

X12ヶ月 

X CO 乙が化な数 

=用泌枚数 

X12ヶ月 

40.0 k ぐ C02 月間 I 

6.0 kWh 

0.555000 kg-C02AWh 

, 2.4 孤巧 

月間, 

2抓化 

厂3年目；お 前年実括 hh I 

:-刖 


厂1丰目 i i な 

卑ちわ1 



化ぺをえを件：1登録川1 

zl 

化ぺ替えリ||: をリ|闺 

r 巧 ji 



巧が日げ 1 201日年3月11日 

X コがぷ 1 用紙を巧 

1 ブリンター管巧 1 



1ブリンター遽巧 1 

巨標設ち 1 を巧 1 のみを巧 1 






S..J ブリシタ- 1 ユ-ザ- 

1 エコ頂 g 

1行巧 g 1 

4月 1 

5巧 1 6月 1 

7月 1 8月 1 9月 1 10月 1 "巧 1 

12月11月1 2月1 3月1年度 A 


ブリンター A 

: L ーザー1 

消き軌㈱ 

巧聞実洁 

82.7 

137.6 

81.3 

104.4 

32.9 

100.2 

112.5 

65.5 

1期.6 

345.5 

172.6 

1.083.4 



C02 お直巧 (g-CCL 

実辖巧計 

45.9 

122.2 

167.4 

225.3 

243.5 

299.2 

361.6 

期 7.9 

475.4 

667.2 

7 的。 

1.364.3 




月間実辖 

45.9 

76.4 

45.1 

57.9 

1江2 

55.6 

62.4 

舱3 

77.5 

191.7 

95.8 

601.3 



扣品はわ去わ 

き巧里斗 


ICQ 

ク 9Q 

9の 

97fl 

可1勺 

0^0 

OfiC 


勺 d 

7 ク 1 

1勺が 



か 1 けが?又 

巧ほ巧 ST 

月間実箱 

DD 

66 

1 D づ 

93 

ととづ 

70 

パ/ 

18 

と/〇 

31 

OUO 

25 

u*fD 

45 

17 

斗 Uu 

40 

U が ♦ 

229 

/と 1 

87 

1,0^0 

627 



雨面利用率 

月間実洁 

0% 

m 

035 

m 

Q% 

Q% 

OSS 

Q% 

0?¢ 

24% 

1% 

1微 


巧刷面数 

月間実洁 

66 

93 

70 

18 

31 

25 

45 

17 

40 

285 

孤 

740 

マルチページ利巧牢 

月間実経 

0% 

m 

0% 

0S6 

0% 

OSS 

m 

0% 

OSS 

29% 

m 

0% 

トナ- 1 -プ利用率 

月間実洁 

0% 

m 

Q% 

OSS 

OSS 


Q% 

0% 

0% 

Q% 

0% 

0?¢ 


ユーザー 2 

消を巧力如/ h) 

月間実辖 

3.0 

0.0 

24.7 

3.0 

0.0 

0.0 

1引.2 

3.0 

30.0 

119.7 

21.0 

291.8 


C02 巧算化 (g-CO... 

実辖巧計 

1.7 

1.7 

15.4 

17.0 

17.0 

17.0 

100.9 

102.6 

119.2 

185.7 

197.3 

3朗 .3 



月間実箱 

1.7 

0.0 

13.7 

1.7 

0.0 

0.0 

83.9 

1.7 

16.7 

66.4 

11.7 

162.0 


印刷け熱 

実洁巧計 

1 

1 

6 

7 

7 

7 

73 

74 

76 

139 

149 

283 



月間実洁 

1 

0 

5 

1 

0 

0 

66 

1 

2 

的 

10 

134 


面面が用率 

月間実洁 

0% 

— 

0% 

0S6 

— 

— 

16% 

0% 

5035 

9035 

40?5 

81% 


En 刷面数 

月間実辖 

1 

0 

5 

1 

0 0 

116 

1 

3 

120 

14 

242 

マルチパ-ジ利用率 

月間実洁 

0% 

— 

Q% 

0% - 

- — 

〇裝 

0S5 

の％ 

如％ 

51% 

抑％ 

トナ- 1 づ利巧率 

月間実箱 

Q% 

— 

0% 

0% - 


0% 

0% 

0?¢ 

0% 

0% 

0% 


プリンター B ユーザー3 消吾巧力如わ） 月間実辖 8.2 0.0 36.9 18.0 0.0 3.0 53.5 11.0 104.1 124.6 87.0 249.0 

一 C02 换宜他 (g-CO... 実洁累計 4.5 4.5 25.0 35.0 沉 .0 36.7 66.4 72.5 1孤2 199.4 247.6 385.8 

- ■ 月間実辖 4.5 0.0 20.5 10.0 0.0 1.7 29.7 6.1 57.8 69.1 48.3 1孤.2 




巧刷巧数 

実洁巧計 

3 

3 

12 

23 

23 

24 

36 

如 

的 

114 

134 

261 




月間実辖 

3 

0 

9 

11 

0 

1 

12 

2 

25 

51 

20 

127 



而おを1巧を 

月巧まな 



の％ 

nsfi 


nsfi 

ク诚 



棘 

诚 

ク刈！ 


< 















> 


※ユーヴー別エコ□グ機能びサポートされていないプ IJ ンターの揚合、エコ項目欄(こ「ユーヴーエコ□グホサポート」と表示します。 
※ユーヴー別エコ情報表示では、目標設定をグレーアウトする。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


•ユーヴー別エコが況の表示の容（月間集計) 


エコ項目 

行項目 

各月の表示肉容 

年度合計 

月平ち 

消費電力 
( kWh ) 

前年累計 

(該当年度の)前年度の月間実績値の累計値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平巧 

実績累計 

該当年度の月間実績値の累計値 

年間実績値 

月間実績値の平巧 

削減量累計（前年差） 

=前年累計 一 実績累計 

年間削減量 

月間削線量の平巧 

削減率 

二削減量累計/前年累計 X 1 00 % 

年間の削減率（今年度は今月度迄の削減率） 


前年月間実績 

(該当年度の)前年度の月間実績値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平巧 

月間実績 

該当年度の月間実績値 

年間実績値 

月間実績値の平巧 

月間削減量 

二刖年月間実糸貝一月 I 日3芙糸貝 

年間の削減量 

月間削減量の平巧 

月間削減率 

二月間削減量/前年月間実績 X 100% 

年間の削減率 


CO2 換算値 
( k 泛で〇2) 

前年累計 

(該当年度の)前年度の月間実績値の累計値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平巧 

実績累計 

該当年度の月間実績値の累計値 

年間実績値 

(消費電力と C 02 排出係数から算出した値） 

月間実績値の平巧 

削減量累計（前年差） 

二前年累計 一 実績累計 

年間削減量 

月間削減量の平巧 

削減率 

二削減量累計/前年累計 X 100% 

年間の削減率（今年度は今月度迄の削減率） 


前年ち間実績 

(該当年度の)前年度の月間実績値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平巧 

月間実績 

該当年度の月間実績値（月間消費電力と CO 

2排出係数から算出した値） 

年間実績値 

月間実績値の平巧 

月間削減量 

=目！ J 年月 I 日」芙績—た II 哥実 i 弓 

年間の削減量 

月間削減量の平巧 

月間削減率 

二月間削減量/前年月間実績 X 100% 

年間の削線率 


E 日刷枚数 

前年累計 

(該当年度の)前年度の月間実績値の累計値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平巧 

実績累計 

該当年度の月間実績値の累計値 

年間実績値 

月間実績値の平巧 

削減量累計（前年差） 

二前年累計 一 実績累計 

年間削減量 

月間削減量の平巧 

削減率 

二削減量累計/前年累計 X 100% 

年間の削減率（今年度は今月度迄の削減率） 


前年ち間実績 

(該当年度の)前年度の月間実績値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平巧 

月間実績 

該当年度の月間実績値 

年間実績値 

月間実績値の平巧 

月間削減量 

=目！ J 年月 I 哥芙績—た II 哥実! i 弓 

年間の削減量 

月間削減量の平巧 

月間削減率 

二月間削減量/前年月間実績 X 100% 

年間の削減率 


両面利用率 

月間実績 

両面枚数 / E 日刷枚数 X 100% 

両面枚数 / E 日刷枚数 X 100% 


E 日刷面数 

月間実績 

月間実績 

年間合計 

月実績の平巧 

マルチペー 
ジ利用率 

月間実績 

マルチページ面数/印刷面数 X 100% 

マルチページ面数/印刷面数 X 100% 


トブーセー 
ブ利用率 

月間実績 

トブーセーブ面数/印刷面数 X 100% 

トブーセーブ面数/印刷面数 X 100% 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


•ユーヴー別用紙管理の表示の容（月間集計) 


エコ項目 

行項目 

各月の表术巧谷 

年度合計 

月平ち 

E 日刷枚数 

前年累計 

(該当年度の)前年度の月間実績の累計値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平巧 

実績累計 

該当年度の月間実績値の累計値 

年間実績値 

月間実績値の平巧 

削減量累計（前年差） 

二前年累計 一 実績累計 

年間削減量 

月間削減量の平巧 

削減率 

二削減量累計/前年累計 X 100% 

年間の削減率（今年度は今月度迄の削減率） 


前年月間実績 

(該当年度の)前年度の月間実績値 

前年度の年間実績値 

前年度の月間実績値の平巧 

月間実績 

該当年度の月間実績値 

年間実績値 

月間実績値の平巧 

月間削減量 

二刖年月 I 日」実績一た11哥実糸貝 

年間の削減量 

月間削線量の平巧 

月間削減率 

二月間削減量/前年月間実績 X 100% 

年間の削減率 


両面利用率 

月間実績 

両面枚数 /E 日刷枚数 X 100% 

両面枚数 /E 日刷枚数 X 100% 


E 日刷面数 

月間実績 

月間実績 

年間合計 

月実績の平巧 

マルチページ 
利用率 

月間実績 

マルチページ面数/印刷面数 X 100% 

マルチページ面数/印刷面数 X 100% 


トブーセーブ 
利用率 

月間実績 

トブーセーブ面数/印刷面数 X 100% 

トブーセーブ面数/印刷面数 X 100% 


サイブ別 E 日刷枚数 

A 3 

A 3 用紙の月間 E 日刷枚数 

A 3 用紙の年間実績値 

月実績の平巧 

巨 4 

巨 4 用紙の月間 E 日刷枚数 

巨 4 用紙の年間実績値 

月実績の平巧 

A 4 

A 4 用紙の月間 E 日刷枚数 

A 4 用紙の年間実績値 

月実績の平巧 

巨 5 

巨 5 用紙の月間 E 日刷枚数 

巨 5 用紙の年間実績値 

月実績の平巧 

A 5 

A 5 用紙の月間 E 日刷枚数 

A 5 用紙の年間実績値 

月実績の平巧 

長尺 

長尺紙の月間 E 日刷枚数 

長尺紙の年間実績値 

月実績の平巧 

その他 

その他の用紙サイブの月間 E 日刷枚数 

その他の用紙サイブの年間実績値 

月実績の平巧 


《 長尺： A 3 •巨 4’ A 4 •巨 5’ A 5 U ^ 外の用紙で用紙長び 460 mm より 長い用紙です。その他： A 3 •巨4’ A 4 •巨5 ’AS 外の用紙で用紙長び 460 mm 下の用紙です。 
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並ぺ替え妾件： I 登亂 II 目 こ]並ぺ替え川目： f 昇扉广隨 II 目 

エコが況 I 巧化昔巧|ブリン5!—昔巧| 


プリンち-遇耐 

目情記ち1 

1 更 16 1 

のみを巧1 


巧成日巧 I 2010年3月11日 


エコ巧目 


巧]頁目 の日日年度のの年度2日1日年度の11年度2012年度2013年度2014年度2日1日年度2016年度2017年度 結合 i 


年間目情け U ンう一1を当たリ) 


エコ情卽一臣： ューザー表示广おしちり 月間/年間广月間集計 （？ 年間集計 


7アイルの 丟元 .W AJ けお) 


■ユーヴー別年間集計のエコ情報一覧表示 

巧象プ IJ ンター（プ IJ ンター選択ダイア□グで指定した複数のプ IJ ンター）から収集したエコ□グ情報から、エコ情報（エコが況/用紙管理) 
の年間集計を一覧表示します。エコが況および用紙管理のエコ情報一覧は、更新ステータス、プ IJ ンタ ー、 ユーヴ ー、 エコ項目、行項目、各年 
度、総合計および、年平巧の欄で構成されています。 


エコ □ヴ集計 ツール 


曰回図 


留留 □ < 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


•ユーヴー別エコが況の表示肉容（年間集計) 


エコ 項目 

行項目 

各年度の表 W の容 

総合計 

年平巧 

消費電力 (kWh) 

年間実績 

各年度の年間実績値 

年間実績値の合計 

年間実績値の平巧 

年間削減量 

二年間実績(前年)一年間実績(今年） 

年間の削減量の合計 

年間削減量の平巧 

年間削減率 

二年間削減量/年間実績(前年) X10 0% 



CO 2 換算値 

(k 客- C02) 

年間実績 

各年度の年間実績値 

年間実績値の合計 

年間実績値の平ち 

年間削減量 

二年間実績(前年)一年間実績(今年） 

年間の削減量の合計 

年間削減量の平巧 

年間削減率 

二年間削減量/年間実績(前年) X10 0% 



ED 刷枚数 

年間実績 

各年度の年間実績値 

年間実績値の合計 

年間実績値の平ち 

年間削減量 

二年間実績(前年)一年間実績(今年） 

年間の削減量の合計 

年間削減量の平ち 

年間削減率 

二年間削減量/年間実績(前年) X10 0% 



両面利用率 

年間実績 

二両面枚数/ ED 刷枚数 X100% 

二両面枚数/ ED 刷枚数 X100 % 


ED 刷面数 

年間実績 

各年度の年間実績値 

年間実績値の合計 

年間実績の平ち 

マルチページ利用率 

年間実績 

ニマルチページ面数/印刷面数 X1 00% 

ニマルチページ面数/印刷面数 X1 00 % 


ト ブー セーブ利用率 

年間実績 

ニト ブー セーブ面数/印刷面数 X1 00% 

ニト ブー セーブ面数/印刷面数 X100 % 



•ユーヴー別用紙管理の表示の容（年間集計) 


エコ 項目 

行項目 

各年度の表示の容 

総合計 

年平ち 

E 日刷枚数 

年間実績 

各年度の年間実績値 

年間実績値の合計 

年間実績値の平ち 

年間削減量 

二年間実績(前年)一年間実績(今年） 

年間の削減量の合計 

年間削減量の平ち 

年間削減率 

二年間削減量/年間実績(前年) X10 0% 



両面利用率 

年間実績 

二両面枚数/ ED 刷枚数 X100% 

二両面枚数/ ED 刷枚数 X100% 


ED 刷面数 

年間実績 

各年度の年間実績値 

年間実績値の合計 

年間実績の平巧 

マルチページ利用率 

年間実績 

ニマルチページ面数/ ED 刷面数 X1 00% 

ニマルチページ面数/印刷面数 X1 00% 


ト ブー セーブ利用率 

年間実績 

ニト ブー セーブ面数/印刷面数 X1 00% 

ニト ブー セーブ面数/印刷面数 X100% 


ヴイブ別 E 日刷枚数 

A 3 

A 3用紙の年間実績値 

A 3用紙の年間実績値の合計 

年間実績の平巧 

巨4 

巨4用紙の年間実績値 

巨4用紙の年間実績値の合計 

年間実績の平巧 

A 4 

A 4用紙の年間実績値 

A 4用紙の年間実績値の合計 

年間実績の平ち 

巨5 

巳5用紙の年間実績値 

巨5用紙の年間実績値の合計 

年間実績の平ち 

A 5 

A 5用紙の年間実績値 

A 5用紙の年間実績値の合計 

年間実績の平ち 

長尺 

長尺紙の年間実績値 

長尺紙の年間実績値の合計 

年間実績の平ち 

その他 

その他の用紙の年間実績値 

その他の用紙の年間実績値の合計 

年間実績の平ち 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


■プリンター管理一覧表示 

巧象プ IJ ンター（プ IJ ンター選択ダイア□グで指定した複数のプ IJ ンター）からプ IJ ンターの利用が況 I こ関する情報を収集し、一覧表示しま 
す。プ U ンター管理は更新ステータス、プ IJ ンター、機種、集計開始曰、集計経過年数、経過 ST 、 A 4 換算枚数、連続印刷換算枚数、プ U ンタ 
制御ソフトのパージヨン、エンジンパージヨンで構成されています。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


欄 

説明 

更新ステータスに T ) 

エコ情報一覧の更新ステータス欄1こ更新が況を表示します。 

* :巧象プ IJ ンターよりエコ□グ情報を収集しエコ情報一覧を更新しました。 

空白：エコ□グびサポートされていない機種です。 

一：エコ□グ情報収集時、プ IJ ンターび電源 ON されていないなどエラーび発生しました。 

前回収集したエコ□グ情報びある揚含、エコ情報一覧は前回のままを表示します。 

エコ□グ情報び無い揚含は、エコ項目欄1こエラー><ッセージを表示します。 

プ IJ ンター 

巧象のプ IJ ンター名を表示します。 

機種 

対象プリンターの機種名を表示します。 

更新エラー時の ><ッセージ：更新時1こエラーび発生した揚含、機種欄にエラー ><ッセージを表示します。 

(1 度ちエコ□グ情報を取得できていない揚含、エラー><ッセージび表示されます。） 

プ IJ ンター施 i 答無し . プ IJ ンターの電源 OFF I こよりエコ□グ情報び収集できませんでした。 

該当年度データ無し……プ IJ ンターから取得したエコ□グ情報 I こ該当年度のデータびありませんでした。 

エコ□グ未集計 . 更新中 I こキャンセルボタンび押され集計びできていません。 

エコ□グデータエラー…データ受信中 I こエラーび発生しました。 

エコ□グ未サポート……エコ□グびサポートされていない機種です。 

表示項目無し . 表示項目（エコ項目/行項目）び1つち設定されていません。 

集計開始曰 

対象プ IJ ンターびエコ□グ集計を始めた曰を表示します。（通常は、プ IJ ンター導入曰がと同じです。） 

集計経過年数 

集計開始曰からの経過年数を表示します。 

経過 ST 

対象プ IJ ンターの寿命が況を表示します。 

空白：寿命 I こは到達していません。 

〇:集計経過年数か、本体耐ス E 日刷枚数のどちらかび、寿命 I こ到達しています。 

•:集計経過年数と、本体耐ス EP 刷枚数のどちらち、寿命 I こ到達しています。 

A 4 換算枚数 

対象プ IJ ンターび記憶している、寿命管理（本体耐スなど）のためのカウントであり、 E 日刷した用紙サイブを A 4 横置き•片面 

I こ換算したちので、 A 3 は2カウント、両面は2倍でカウントします。 

連続 E 日刷換算枚数 

対象プ IJ ンターび記憶している、寿命管理（本体耐スなど）のためのカウントであり、巧刷時 I こプ IJ ンターび稼動した時間（モー 
ター回転時間）を、 A 4 横置き•片面•連続 EP 刷した揚含の枚数 I こ換算したちのです。 

バージョン 

I F ファー厶ウェアのバージョンブンバーを表示します。 

エンジンバージョン 

エンジンファー厶ウェアのバージョンブンバーを表示します。 
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■機能 （メニュー 機能、機能ボタン） 

•目標設定ニュー「ファイル」一「目標設定」、「目標設定」ボタン） 

月間目標値を指定することじより年間目標を設定します。 

2年目じ(降、前年と比べどれ< らい削減するかの削減率を指定することち巧 
能です。 

その次の年ち目標値び変わらなければそのまま継続されますので、目標び変 
わった揚合のみ、再度目標設定して<ださし、。 

なお、 C 02 排出係数び年度ごとに変わる揚合ち、再度目標設定して<ださし、。 
※目標設定は必須ではありません。目標設定して管理する揚合は、本目標設 
定を行なって <ださし、。 


<目標設定ダイア□グ〉 




項目 

説明 

備考 

0〇2 
排出量/ 

消費電力 

消費電力月間指定 

その年度の消費電力月間目標を入力します。 

入力範囲は「0.1〜9999.9」です。 

「0」を入力すると表示無しが態 I こ戻ります。 

入力巧能文字は、半角の数字「〇〜9」とピ IJ ス 
ドし」です。 


C 02 排出係数 

C 02 排出係数を入力します。 

未入力が態のときは、環境省指定の値0.555 ( kg - COs / kWh ) を表示 
します。2年目!^ソ降前年度実績比での削減率1こよる目標指定び設定さ 
れた揚含1こおいてち、この C 02 排出係数を使用して C 02 排出量を求 
めます。 

入力範囲は「0.000001〜10」です。 

「0」を入力するとデフスルト値 （0.555) I こ戻 
ります。 

入力可能文字は、半角の数字「〇〜9」とピ IJ ス 
ドし」です。 


C 02 排出量 
年間目標 

C 02 排出量年間目標値として、消費電力月間指定 X 12 XC 02 排出係 
数で計算した値を表示します。 

消費電力月間指定び未設定のときは、 C 02 排 
出量年間目標ち表示なしとなります。 


2年目降 
前年度実績比での 
削減率1こよる目標 
指定 

2年目降の消費電力と C 02 排出量の目標を、前年実績比での削減率 
で指定します。この揚含、最初の1年間は前年データび無いので、消費 
電力月間指定を目標とします。前年データ（前年同月のデータ）びある 
揚含、前年データと削減率より求めた値を目標値とします。 



削減率 

2年目降の消費電力と C 02 排出量の目標値を決める為、前年実績か 
らの削減率を指定します。 
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項目 

説明 


用紙 

使用量 

用紙枚数ち間指定 

その年度の用紙枚数月間目標を入力します。 

入力範囲は「1〜999999」です。 

「0」を入力すると表示無しが態に戻ります。 

入力巧能文字は、半角の数字「〇〜9」です。 


用紙使用量 
年間目標 

用紙使用量年間目標値として、用紙枚数月間指定 X 1 2で計算した値を 
表 TJX します。 

用紙枚数月間指定び未設定のときは、用紙使用 
量年間目標ち表示なしとなります。 


2年目(降 
前年度実績比での 
削減率1こよる目標 
指定 

2年目!^ソ降の用紙使用量目標を、前年実績比での削減率で指定します。 
この揚含、最初の1年間は前年データび無いので、用紙枚数月間指定を 
目標とします。前年データ（前年同月のデータ）びある揚台、前年デー 
夕と削減率より求めた値を目標値とします。 



削減率 

2年目!^ソ降の用紙使用量目標値を決める為、前年実績からの削減率を指 
定します。 


設定終了 


目標設定ダイア□グを閉じ、設定された値を保をします。 


キャンセル 


目標設定を中止します。目標値は元のままです。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


CP 0 OO 2 DE 

CP 8002 CC 

CP 05 OAOD 

CP 8002 DA 

CP 850 A 64 

CP 850021 

CP 8002 D 8 


Printerl 
Printers 
Printers 
Printer * 
Printer 日 
Printers 
Printer ? 


♦ 


肖 IJ 陆 


お前の蛮更 


[:...邸歴 7. 


を前 本スト… マシンを 


^プ^ン ター 選択(ニュー「ファイル」一「プ IJ ンター選択」、「プ IJ ンター選択」ボタン) 
エコ□グ情報を収集しエコ情報を表示する、巧象プ IJ ンターを選択します。 


<プ IJ ンター選択ダイア□グ〉 


プ IJ ンター 
IJ スト 


項目 

説明 

プ IJ ンター 

IJ スト 

現在選択されているプ IJ ンターの情報（名前、巧ストアドレス、マシン名） 
を表示します。 

名前 

プ IJ ンターの名前。名前の変更で変えることびできま 
す。 

始めは、"N3600 XXX.X.XX.XX" の様 1 こ「機種名ホスト 
アドレス」で記述されます。 

ホストアドレス 

ホスト名又は IP アドレスを表示します。 

マシン名 

マシン名を表示します。 

追加 

プ IJ ンター追加ダイア□グを表示し、プ U ンターを追加します。 

プ IJ ンター総数 （maxIOOO 台）を超えて追加すると、エラー><ッセー 
ジび表示されます。 

削除 

プ IJ ンターを削除します。 

「選択されたプ IJ ンターを削除しますか。」>< ッセージボックスび表示さ 
れ、 OK ボタンで削除します。 

キャンセルボタンを押した揚含は削除を中止します。 

名前の変更 

プ IJ ンターを選択（ク IJ ック）してこのボタンを押すと、そのプ IJ ンター 
の名前び変更可能となります。 

選択終了 

ダイア□グを終了します。 


ブリシ ター 


日ぶぶ6 5日日 

一 — 1—1 — 1—1 — 1 — 1 — 

9 9 9 9 9 9 9 

2 2 2 2 2 2 2 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


♦削除（プ IJ ンター選択の「削除」ボタンク IJ ック） 

プ IJ ンター選択ダイア□グのプ IJ ンター IJ ストの中の、削除したいプ IJ ンターを選択（該当のプ IJ ンターの行をク U ック）し、「削除」ボ 
タンをク IJ ックすると、確 i 忍の x ッセージボックス「選択されたプ IJ ンターを削除しますか」び表示されます。 

「はい」Iこて、該当プ IJ ンターを巧象からはずします。プ IJ ンター IJ ストから該当のプ IJ ンターの巧の表示び消えます。 

「いいえ」(こて、削除を中止します。プ IJ ンター IJ ストの表示は元のままです。 

♦名前の変更（プ U ンター選択の「名前の変更」ボタンク IJ ック） 

プ IJ ンター選択ダイア□グのプ IJ ンター IJ スト(こ表示されたプ IJ ンター名をク IJ ックして変更巧象のプ IJ ンターを選択し、「名前の変更」 
ボタンをク IJ ックすると、プ IJ ンター名の欄び入力可能なが態(こなります。このが態で新しいプ IJ ンター名を入力してくださし、。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


♦プ IJ ンターの 追加 （プ IJ ンター選択の「追加」ボタンク IJ ック） 


プ U ンター追加ダイア□グび表示されます。 
プ IJ ンターの追加方法(こは、ホスト名または 
IP アドレスを直接指定する方法と、同ーネッ 
トワークセグ^ントののプ IJ ンターを検索 
して、その中から選択して追加する方法の、 
2つの追加方法びあります。 

ホスト名または IP アドレスを直接指定する 
揚合は、「ホスト名または IP アドレス」を 
チェックして、ホスト名欄(こホスト名または 
IP アドレスを入力し、「追加」ボタンをク IJ ッ 
クしてくださし、。 

追加されたプ IJ ンターは、プ IJ ンター選択の 
ダイア □ グのプ IJ ンター IJ スト(こ表示され 
ます。 


ホスト名または 
IP アドレス指定 


ホスト名欄 


アドレス範囲指定 


開始アドレス欄 


終了アドレス欄 


プ IJ ンター 
IJ スト 


追加 


<プ| J ンター追加ダイア□グ〉 


广 本ストをまたは P アドレス 


> f IP アドレス骑囲おち 
問おアドレス 


129 


63 


が了アドレス 


129 


の 


IP アドレス 1マシンを 1 

蝶巧 1 

つッ:ント 1 

場巧 1 

速なホ 1 

129.1.63.49 CP 8002 CC 

N 3600 




129.1.63.64 CP 0 OO 2 DE 

N 3600 




129.1.63.89 CP 850 A 0 D 

N 3600 




129.1.63.95 CP 8002 DA 

N 3600 




129.1.63.223 CP 05 OA 64 

N 3600 




129.1 .63.241 • gP 850021 

N 3600 




129.1.63.243 CP 日日の D 日 

N 3600 
























ぉ加 


閉じる 


PC と同 D ネットワークセク'><ントのプ IJ ンターであれば、 IP アドレス範囲指定(こよる方法を使うことびできます。 

IP アドレス範囲指定(こよる方法は、 「 IP アドレス範囲指定」をチェックして、検索範囲の開始アドレスと終了アドレスを入力し、「検索ボタ 
ン」をク IJ ックします。 

指定されたアドレス範囲ののプ IJ ンターを検索し、検索結果を追加ダイア□グのプ IJ ンター IJ スト I こ一覧表示します。 

プ IJ ンター IJ ストの中の、追加したいプ U ンターを選択（該当のプ IJ ンターの行をク IJ ック）し、「追加」ボタンをク U ックしてくださし、。 
追加されたプ IJ ンターは、プ IJ ンター選択のダイア□グのプ IJ ンター IJ スト(こ表示されます。 

※複数のプ IJ ンターを一度 I こ選択して一括追加することち巧能です。 

シフトキー+ク IJ ック、または、コント□ール夺一+ク IJ ック(こてプ IJ ンターを選択してくださし、。 

その後、「追加」ボタンをク IJ ックします。 


検 

索 


ブリシターち加 


閱じる 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


項目 

機能 

巧スト名または 

1 P アドレス 

チェックすると、ホスト名または1 P アドレス指定び可能になります。 

巧スト名入力欄 

巧スト名、 IP アドレスのいずれかを入力します。 

アドレス範囲指定 

チェックすると IP アドレス範囲指定び設定可能になります。 

開始アドレス欄 

IP アドレス範囲開始アドレス入力欄です。 

本ツールび起動されている PC のネットワークセク''ントと異なる揚含は、エラーになります。 

終了アドレス欄 

IP アドレス範囲終了アドレス入力欄です。 

本ツールび起動されている PC のネットワークセク''ントと異なる揚含は、エラーになります。 

検索 

開始アドレスから、終了アドレスまで検索をおこない、プ IJ ンター IJ スト1こ反映します。 

プ IJ ン ター IJ スト 

巧麻機種プ IJ ンターを表示します。このプ IJ ンター IJ ストの中からプ IJ ンターを選択し、追加ボタンを押すと巧象プ IJ ンター 
としてプ1 J ンター選択ダイア□グのプ1 J ンター1 J スト1こ追加します。 

追加 

プリンター選択ダイア□グ1こプ IJ ンターを追加します。 

接続失敗、追加プ IJ ンター有り、エコ□グ非巧麻機種、対象プ IJ ンターの総数を超えたときは、エラーを表示します。 

閉じる 

プ U ンター追加ダイア □ グを闆じます。 


エラー^ッセージ 


名称 

メッセージ 

の容 

接続失敗 

プ IJ ンター1こ接続できませんでした。 

プ IJ ンターの追加で、プ IJ ンターへの接続を失敗した揚含、左記エラーとなり 
ます。 

追加プ IJ ンターあ 
り 

追加プ IJ ンターはすで1こあります。 

プ IJ ンターの追加で、既1こ同じプリンターび選択されていた揚含、左記エラー 
となります。 

非巧麻機種 

追加プ IJ ンターはエコ□グ機能び未巧麻機種で 
す。 

プ IJ ンターの追加で、追加しよ5としたプ IJ ンターびエコ□グ機能をサポート 
していない機種の揚含、左記エラーとなります。 

プ IJ ンター総数越 
を 

プ IJ ンターの管理数を越えたので追加できませ 
ん。 

プ IJ ンター追加ダイア□グでプ IJ ンターを追加すると、プ IJ ンター選択ダイア 
□グのプ IJ ンター数び総数を超える揚含、左記エラーとなります。 

セク''ント越え 

セク''ントび違5揚含、 IP アドレス範囲指定は、 
使用できません。ホスト名または IP アドレスを 
使用してくださし、。 

プ IJ ンターの追加で、セク''ントを越えた1 P アドレス範囲指定で検索した揚 
含、左記エラーとなります。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


参更新けニュー「表示」一「最新の情報(こ更祈、「更新」ボタン） く更新ホダィァ□グ> 



一：エコ□グ情報収集時、プ IJ ンターび電源 ON されていないなどエラーび発生しました。 
前回収集したエコ□グ情報びある揚合、エコ情報一覧表示は更新前のままです。 

エコ □グ情報び無い揚合は、 エコ 項目欄(こ エラー><ッ セージを表示します。 


項目 

機能 

ガイダンス 

更新中は、「更新プ IJ ンター名 +" エコ□グ更新中です。電源び入っていない揚含約6秒かかります。 

「 m/n 台目収集中」を表示します。 

キャンセルボタン 

ボタンびク IJ ックされると、接続処理を中断します。 


参’-‘のみ更新ニュー「表示」一‘のみ更新」、‘のみ更新」ボタン） 

「最新の情報 I こ更新」、「更新」ボタン、または起動時の更新の結果、プ IJ ンター電 
源 OFF など(こより「プ U ンター麻答無し」エラーび発生したプ IJ ンター（エコ情報 
一覧表示の更新ステータス欄に’-’び巧いているプ IJ ンター）を巧象として、再度、 
エコ□グ情報を取得しエコ情報一覧表示を更新します。 


<>-< のみ更新中ダイア□グ> 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


参’-‘のみ自動更新モードニュー「表示」一‘のみ自動更新モード」） 

のみ自動更新モードをチェックすると、「最新の情報 I こ更新」、「更新」ボタン、起動時の更新、またはのみ更新」の結果、プ IJ ンター 
電源 OFF など I こより「プ U ンター麻答無し」エラーび発生したプ IJ ンタ ー( エコ情報一覧表示の更新ステータス欄 I こ’-’び巧いているプ IJ ン 
ター）（こなして、30分間隔で、該当プ IJ ンターと接続を試み、エコ□グ情報を取得してエコ情報一覧表示を更新します。 

「プ IJ ンター麻答無し」エラーびな<なると自動更新モードは終了します。次 I こ「最新の情報 I こ更新」または「更新」ボタン I こて更新した揚合 
(こは、再度’-’のみ自動更新モードの機能び有効になります。 

また、チェックをはずすと、のみ自動更新モードは機能しません。 



30 分 


30 分 




電源投入時の更新 

のみ自動更新 

のみ自動更新 




ex . 巧象プ IJ ンター 10台 
更新結果 

6台...正常 I こエコ□グ取得 
4台...プ IJ ンター麻答なし 


麻答なしのプ IJ ンター4台(こ巧し、 
更新を実施。結果 

3台...正常 I こエコ□グ取得 — 
1台...プ IJ ンター麻答なし 


麻答なしのプ IJ ンター1台 I こ巧し、 
更新を実施。結果 

1台...正常(こエコ□グ情報取得 


■►時系列 


. 巧象プ IJ ンター10台すベて 
I エコ□グ情報を取得できた 
J 為、自動更新モードは終了。 



30 分 




「更新」ボタン 

「<-<のみ更新」ボタン 


30分 


ex •巧象プ IJ ンター 10台 
更新結果 — 

7台...正常 I こエコ□グ取得 
3台...プ IJ ンター麻答なし 


麻答なしのプ IJ ンター3台(こ巧し、 
更新を実施。結果 I 

2台...正常 I こエコ□グ取得 
1台...プ IJ ンター麻答なし 


^ のみ自動更新 


麻答なしのプ IJ ンタ1台(こ巧し、 
更新を実施。結果 

1台...正常(こエコ□グ情報取得 


■►時系列 


. 巧象プ IJ ンター10台すベて 
I エコ□グ情報を取得できた 
J 為、自動更新モードは終了。 


更新中は、ち図のエコ□グ更新中ダイア□グを表示します。 

更新び終わると、更新が況を、エコ情報一覧の更新ステータス欄 I こ表示します。 


<>-< のみ自動更新中ダイア□グ〉 
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エコち目 1 

巧ち目 1 

内容 1 

消をを力 

前年お計 

d 妄当年度の)前年度の月間実洁値のお計値 


目惜お計 

該当年度の月間目惜値のお計値 


実洁お計 

該当年度の月間実洁値のお計値 


目惜连が牢 

=目惜お計/実洁お計 XI 邮35 


肖 IJ ; 谓畳お計(お年差） 

=前年お計-実洁お計 


肖 IJ ; 谓牢 

=肖1た谓畳お計/前年お計 XI 邮 W 


前年月間実洁 

d 妄当年度の)前年度の月間実洁値 


月間目惜 

該当年度の月間目惜値 


月間実洁 

該当年度の月間実洁値 


月間目惜连が牢 

=月間目情/月間実洁 XI 邮 W 


月間肖1た谓畳 

=前年月間実洁-月間実洁 


月間肖1た谓牢 

=月間肖1た谓畳/お年月間実洁 X 1 00 W 

空白巧巧入 1 



C 02 換昔値 

前年お計 

A が巧54_ 

d 妄当年度の)前年度の月間実洁値のお計値 

E ち止:な由: m A 日日 A jffi / ホ m 巧ホ 


< 表示項目設定ダイア□グ> 


エコ 巧卽 一臣： ユーザー表示 f 無し广ちリ 

表示するエコち目/巧ち目きチェックしてください。 
エゴが兄 I 消耗品昔巧 I 


巧間/年間 f 月間集計广年間集計 


参表示項 g 設定 （>< ニュー「表示」一「表示項目設定」） 

エコ情報一覧（エコが況、用紙管理）の表示項目の 

表示/非表示を設定します。 

なお、 E 日刷および CSV 出力ち、本設定(こ従って 

0] 刷/ CSV 出力されます。 

「ユーヴー表示無し」…プ IJ ンター単位のエコ情報 
一覧（ユーヴー表示無し）（こおける 
表示項目を設定します。 

「ユーヴー表示ちり」…ユーヴー別エコ情報一覧 
(こおける表示項目を設定します。 

「月間集計」…月間集計のエコ情報一覧(こおける 
表示項目を設定します。 

「年間集計」…年間集計のエコ情報一覧における 
表示項目を設定します。 

「エコが況」•••エコが況のエコ情報一覧(こおける 
表示項目を設定します。 

「用紙管理」…用紙管理のエコ情報一覧における 
表示項目を設定します。 

チェック欄のボックスをク U ックすると、表示項目として設定され、ちう一度ク IJ ックするとチェックびはずれ、表示巧象からはずされます。 

「をて選択（表示）」…を項目表示巧象となります。 

「をてク UP (非表示）全項目表示巧象からはずされたが態(こします。 

「初期値 I こ戻す」…エコ□グ集計ツールを最初(こ起動した時の設定が態（ネ刀期が態）（こ戻します。 

「設定終了」…表示項目設定を終了し、設定された表示項目 I こて、エコ情報一覧を表示します。 

「夺ヤンセル」…表示項目設定を夺ヤンセルします。（表示項目は元のままです。） 


をて遇巧(表示） U をてクリア(が表示） I __巧期値に戻す 


^空白巧挿入はエコ情報一覧のみち効であり、 E 日刷/ CSV 出力ではカットされます。 


r " 試 : Siw 了……" i | キ*ンたル」 


エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


表示ち目贾ち 


□ □□□□□□目□□□□目 
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参プ IJ ンター 合計の表示設定 ニュー「表示」一「プ IJ ンター合計の表示」） 


エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


プリンター A 消をを力 ( kWi ) 

C 02 換實化もぐ C ... 


印刷巧数 


プリンタ - B 


合計 


面面が用牢 
巧刷面数 
マルチページ利解 
トナ- 1 づ利用率 

消を巧力 ( kWh ) 
C 02 巧真 f 直 ( kg - C ... 


巧刷か数 


面面利用牢 
巧刷面数 
マルチペ-ジ利用率 
トナ- 1 -ブ利用率 

消を宅力 ( k \ A / h ) 
C 02 換真化 ( kg - C … 


印刷巧数 
面面利用牢 


月間実洁 
目憤器計 
実経累計 
月間実.宿 
目標累計 
実辖巧計 
月間実洁 
月間実洁 
月間実辖 
月間実洁 
月間実辖 

月間実洁 
目憤巧計 
実洁累計 
月間実洁 
目憬累計 
実洁累計 
月間実宿 
月間実辖 
月間実洁 
月間実洁 
月間実活 

月間実洁 
目憬お計 
実洁累計 
月間実语 
目憶累計 
実辖累計 
月間実洁 
月間実语 


S .. けリシタ- 口巧目 行巧目 4巧 5月 6巧 7月 8月 9巧 10巧 11月 12月 1巧 2巧 3月年度合計 月平巧 へ 


※エコ情報一覧 I こプ IJ ンター管理を表示している揚合は、プ IJ ンター合計表示の設定 I こ関わらず、プ U ンター 


奇計は表示されません。 


プ U ンター合計を表示する/しないを設定します。 

チェックするとプ IJ ンター合計を表示し、チェックをはずすとプ IJ ンター合計を表示しません。 
本指定後、エコ情報一覧を再表示して、プ IJ ンター合計の表示をおこないます。 

(チェックをはずした揚合は、プ IJ ンター合計の表示を消します。） 

<プ IJ ンター合計を表示した例〉 


鸟 エコ日ヴ集計 ツール 


回回因 

1 ファイルのま示ヘルプお） 1 

1 エコ 巧號 一度： ユーザー ま示 おし 广 ちり 

月間/年間 f 月間集計广年間集計 

1 


12009 年度 


なべをえを件 ： [HI 3化ぺ替え ji : 任 #)111 r 隨 j 帕 _ 巧ぶ日な [2010 年3月11日 

エゴが足 I 脯氏封里 I ブリンター首巧 I I ブリンター測叫が幫綻 I 戲斤 I ゆみを巧 I 


プ IJ ンター 合計 


年度目憬けリンター1を当たり） 







0 1. C 02 が化を年間目標 

=消を巧力 

X 12ヶ月 

X C 02 が化な数 

/ 1 2.巧巧ほ用畳年間目慣 

=用紙枝数 

X 12ヶ月 

I 40.0 kg - C 02 

月間, 

6.0 kWh 

0.555000 kg - C 02 AWh 

1 2.4 孤け 

月間 

2孤枚 

厂 J 年目い蜂 前年辛ミ比 I 

‘‘：刖ぉ 


厂三年目い r : 

一''.。 



6399077 6 
1を aa の郎 


0399077 3 
一^をををのリリで 


6788044 
06&44がのの 


巧 W W W 4. 3. ツ3 0| 1 


S 端端§1潑 g 城 

3663090%9紫％ 
Z 祀如巧別如犯.80 

證識識脚 

2 * 2 - 

805506 
〇如30 08 •お 

4612068^5^^ 
a 化を a 如が88910 

239708 
1化と aw 巧の加 woo 

602402 

201421 

的的朋 W の微の视脚 

7374091X8%% 

a 化 la 抑如巧巧巧20 

ぶ25§證那脚脚 

377202 

がの一^の9日日 

9355088%2%裝 
a を aa のののがが 61 


端臟准端識微 

2 4 4 1 


減選識捕脚 

2 4— 


069904 

抓化をの WS 如扣の一 
2 31 1 


S 韶ぉ踞端の城脚 

9055002%5裝％ 
A 孤打氏如•の巧おの？^〇 

260808 

じ泌犯6如.朗朗がの如2 

932501 

A の化朋巧 M 巧8 

3071065^9^^ 
T 抓如が巧•のがの4 

ぶ^§§觀識脚 

633809 
を化に4如的ががの巧3 

805204 

下ぇ如ががお MW 8 

5730070 X 6%% 
汪 64 csi が如巧の巧巧8 

2333077が3が W 
4を csicsj の扣别巧8 


P 說 IIP 

親谭避恐 

4 9 2 

3352036% 
A 抑孤を柳抓 W 如 

7632071% 
^齡化ん抓•ぶの•が 

7909062 
W 肋が&淵 g . g •リ 

6310045% 
じ化ぁ1淵.が 

1612091 % 

ら规細の 

0004086% 
a 化の4 でぶの 

4356024% 
も獄1::^如おが如 

3601086 X 
み化化を如.がが的 

0089023% 
1孤&をの W 如如 

9301094% 
を化 & Z 如巧如が 

1788055% 
&&ぇぇががが的 


47 























En 刷巧驶 


端私…昌闇麵 


雨面利用串 
マルチパ-ジ利用牢 
トナ- 1 づ利用牢 

:'肖まを力も咖1) 
C 02 換宣 fS ( ke - C ... 
巧刷け数 
両面利巧牢 
マルチページ辛欄牢 
トナ- 1 -巧 I 阳牢 

:'肖ち巧力か麻） 
C 02 換昔化も6-じ.. 
巧刷巧数 
面ち W ち牢 

マルチパづ利巧牢 
トナ- 1 -巧 I 厢牢 

:'肖ち巧力も Wh ) 
C 02 换宮巧も e - C ... 
巧刷巧数 
雨面利巧牢 
マルチページ串 I 厢牢 
トナ- 1- 巧側牢 

巧をを力も咖1) 
C 02 換葺证知-じ.. 
印刷巧数 
ホ直則ち牢 


巧聞実活 

月間実巧 
月間実巧 
月間実活 
月間実巧 
月間実洁 
月間実活 

月間実洁 
月間実洁 
月間実洁 
月間実洁 
月間実洁 
月間実洁 

月間実洁 
巧間実话 
月間実洁 
月間実洁 
月間実洁 
月間実洁 

月間実洁 
月間実洁 
月間実洁 
巧間実洁 


衍頁目 

月間実活 


プリンタ - A ;'肖まを力も伽） n 旧 , 巧 IH 

C 02 み甚化も g - C ... 月商実•话 
印刷な数 巧聞実な 

両面利用车 月聞実.宿 

マルチパー:巧调牢月聞実経 
トナ-セ-ブ利用牢月商実経 


プリンター B 消ち巧力も Wh ) 

C 02 换葺 fi |( kg-C … 
印刷け数 
面面が巧牢 
マルチパージ利用牢 
トナ-セ-ブ利用牢 

プリンター C 消ち巧力も咖1) 

C 02 换葺化 ( kg - C … 
印刷け数 
面面が用牢 
。レチページ利用牢 
トナ-たづ利用牢 

プリンター D 消ち巧力 ( kWh ) 

CCI 2 换葺化 ( kg - じ.. 
印刷け数 
面面が用牢 
。レチページ利用牢 
トナ-たづ利用牢 

プリンター E 消ち巧力も帅 1) 

CCI 2 換葺 fi |( kg-C … 
印刷巧数 
面面が巧牢 


月間実洁 
月間実洁 
月間実洁 
月間実活 
月間実洁 
月間実箱 

月間実洁 
月間実洁 
月間実洁 
月間実洁 
月間実洁 
月間実洁 

月間実洁 
月間実洁 
月間実洁 
月間実洁 
月間実洁 
月間実洁 

月間実洁 
月間実洁 
月間実洁 
月間実洁 


エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


>並べ營え機能（「並べ替え条件」「並べ替え順」） 

プ IJ ンター 毎に並べ营え条件じよって、昇順、降順に並べ营えます。 

並べ营え条件の消費電力（実績)、消費電力（目標達成率 )、 E 日刷枚数（実績 )、 E 日刷枚数（目標達成率 )、 E 日刷面数、両面利用率、マルチペー 
ジ利用率、トブーセープ利用率は、年度合計或いは総合計の値で並べ营えます。 

エコ情報一覧のエコが況、用紙管理、プ IJ ンター管理いずれち並べ营えは巧います。 


登録順/昇順 


ファイルのま示が ヘル ブ妇） 


回回 因 


エコ情沛一度： 


ユーザー ま示夕無し 


ち間/年間 （ T 月間集計年間集計 


[2009 年度 


年度目價(ブリンター1を当たり） 

1. C 02 が化量年間目標=;'肖ち巧力 
40.0 kg - C 02 月間 
厂？キ目じ巧 


X 12ヶ月 X C 02} ホ化な数 〇2.巧化ほ巧查年間目標=用巧巧数 X 12ヶ月 

6.0 kWh 0.555000 kg - C 02 AWh 2.400 巧 月間 200巧 

厂巧。： I な ^年実活比 I 、 


化ぺ替えを件：「き錄川 I 二！化べをえ川 I : •昇川 g 

エコが;'足」田巧管理 I ブリンさ一管理1 


ブリンター涅巧 I _目情記定」_を巧_のみ更巧 I 


巧ぶ日巧2010年3月11日 


消費電力実績/昇順 


臣回囚 


乃イルのま示 M ヘルプ(ぶ 


エコ’ 馆雜一 程： 


ユープーま示•黒し广ちり 巧間/年間月間集計广年間を計 


12009 zl 年度 


年度目おけリンタ ー1 を当たり） 

1. C 02 が化畳年間目標=;'肖をを力 
「 40.0 kg - C 02 月 PS 

厂2年目し I な . : 


X 12ヶ月 X C 02} ホ化な数 
6.0 kWh 0.555000 kg - C 02 AWh 


f ^2.用很ほ田置年間目憤=用巧か数 X 12ヶ月 

2.4 加化 月間 200化 

广 y 年目い時 前年宾巧比 I ?肖り,,「 


化べ替えお牛： I 消を巧力(実な） ▼ I 化べをえ川も則1广剛11 

エゴがな1用巧音!里 I ブリンタ-宫巧 I ブリンター进巧 I B 碼綻 I 瓣 I 1-’のみ醜 


巧が日け12010年3巧1旧 


加加ク 


画 |§2競微 Msgs jili llli M 遵 


的 w む 






洗 


MM 2 脚 W 微 wwi . 纏似微 

§§ ls § 诚韓 §ls 詔 

001%%% 062%%% 483%%% 841% 
Q 000 1 ^ ^ 41 la 巧の骗〇 oi iri 巧 w 

做 w 儀微 

M 2 ぉ微 w 微 SM 勘™ 

ぉ識潑 w 為 i 

641%%% 8 8 6 % 
aaw が M8 6a のが 

SS の ㈱ SS 巧做 

WWW 測 w 脚 ww 侃柳 

お識 s 提識 
SS 謀 S 强識 
蹈識我巧識 


i 


ぶぶが 

0 6 3%%% 

能のに一 


W 謂 I 織渊 

训の U 識 S 

心晶識脚 

〔扣邮如™が抓 

猫城 W 城 

識 S 

〔 MW が微が城 

^ wg のが规脚 

心拟 P 拟 

心 S 識 S 

「324%%% 

^ aa 巧の日〇 

心 S 識城 W 


W ぷ 扣ク 


點償誠孤 ssssg 

ぉ W 微側側 W 加脚 

W 爲魏け 

謂識掷脚 

9 5 2 % % % 

Oilb 化煎じ〇 

2* 

^擺 I 说 

が嘉識削 

fsw 巧孤视が 

14 2 % % % 

が的别〇 

SS 柳識规 

S 黑 II 微 

500%%% 

巧 C 5 巧8 

2<^7が说が 

42^:3成巧8 


214 888 

〇 〇1 6をの 

742%%% 524が 

aa 4570 乳化のの 

如：：：扼舰 

牌峭舰 

战1墓愚™ 

瓦汪1 J 

S 競 

抓の 

8 8 6 % 

&注の M 

9 3 5 % 

ら王化が 

W 道 

S 誠 I 

W 蟲§ 

巧"識 
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参 CSV 出力ニュー「ファイル」一 「 CSV 出力」） 


エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


現在表示しているエコ情報一覧（エコが況/用紙管理/プ IJ ンター管理）を、 CSV 出力します。 


< csv 出力の操作> 

1) ニュー「ファイル」一 「 CSV 出力」 

2) 名前をつけて保を（ファイル出力）ダイア□グび表示されますので、 

ファイル名を入力して、「保を」をク IJ ックしてください。 

指定の名前でファイル I こ保をされます。 < C ご V |± ltli 5^> 

2008,"年度年間目標（プリンター1台当たり）" 

"1. C 02 排出量年間目標="，，"消費電力 X 12ヶ月 "，，，"X C 02 排出係数" 

66. 6, " kg - C 02"， "月間"，10, " kWh ", 0. 555000, " kg - C 02/ kWh "， ， "2 年目]降前年実績比"，10，"％ 削減" 

"2 .用紙使用量年間目標="，，"用紙枚数 X 12ヶ月" 

1200，"枚"，"月間"，100,"枚" 

" エコ状況"，"作成日付"，" 2008年7月4日"， 

" Sr ，" プリンター"，"エコ項目"，"行項目"，"4月"，"5月"，"6月"，"7月"，"8月"，"9月"，"10月"，"11月"，"12月"，"1月"，"2月"，"3月"，"年度合計"，"月平均"， 
"*"， " PR I NTERI "， "消費電力 （ kWh )"，" 月間実績"， 0. 0, 0. 0, 4. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 2. 0,1 . 0,， 7. 0, 0. 6， 

"*"， " PR I NTERI "，" C 02 換算値ル g - C 02 r ，" 目標累計"， 5. 6,11 . 1，1 6. 7, 22. 2, 27. 8, 33. 3, 38. 9, 38. 9, 38. 9, 38. 9, 38. 9, 38. 9, 38. 9, 3. 2， 

"*"， " PR I NTERI "，" C 02 換算値ル g - C 02 r ， "実績累計"， 0. 0, 0. 0, 2. 0, 2. 0, 2. 0, 2. 0, 2. 0, 2. 0, 2. 0,义0, 3. 0,， 3. 0, 0. 3， 

"*"， " PRINTERI "，" C 02 換算値ル g - C 02 r ， "目標達成率"，0%，0%，833%,1110%,1388%, 1665%, 1943%,1943%，1943%,1295%，1295%,,1295%,, 

"*"， " PR I NTERI "，" C 02 換算値 ( kg - C 02 r ，" 月間実績"， 0. 0, 0. 0, 2. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0,1 . 0, 0. 0,， 3. 0, 0. 3， 

"*"， " PRINTERI "， "印刷枚数"，"目標累計"，100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,1000,1100,1200, 1200,100， 

"*"， " PRINTERI "， "印刷枚数"，"実績累計"，38, 61,128, 129,142,182, 221,305, 329, 510, 581,，581,53， 

"*"， " PRINTERI "， "印刷枚数"，"目標達成率"，263%，328%，234%，310%，352%，330%，317%，262%，274%，196%，189%，，207%,, 

"*"， " PR I NTERI "， "印刷枚数"，"月間実績"，38, 23, 67,1，13, 40, 39, 84, 24,181，71，，581，53， 

"*"， " PRINTERI "， "両面利用率"，"月間実績"，74%，100%，73%，0%，0%，0%，64%，48%，25%，11%，96%，，45〇/〇,， 

"*"， " PRINTERI "， "印刷面数"，"月間実績"，66, 46,116,1,13, 40, 64,124, 30, 201, 139,，840, 76， 

"*"， " PRINTERI "， "マルチページ利用率"，"月間実績"，7〇〇/〇,1000ん5〇ん〇〇ん〇〇ん〇〇ん72%，50〇/〇, 20〇/〇, 〇〇ん68〇/〇,，36〇/〇,， 

"*"， " PRINTERI "，" トナーセーブ利用率"，"月間実績"，77%，100%，3%，0%，0%，0%，72%，37%，0%，0%，0%，，23〇/〇,， 

""， "Pr inter 2"， "消費電力 （ kWh )"，" 月間実績"， 0. 0, 0. 0, 4. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 0. 0, 2. 0,1 . 0,， 7. 0, 0. 6， 

""， "Pr i nter 2"，" C 02 換算値 （ kg - C 02 r ，" 目標累計"， 5. 6,11 . 1，1 6. 7, 22. 2, 27. 8, 33. 3, 38. 9, 38. 9, 38. 9, 38. 9, 38. 9, 38. 9, 38. 9, 3. 2， 


※プ IJ ンター管理の CSV 出力では、目標の出力は巧ないません。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


参 EP 刷ニュー「ファイル」一「印刷」） 


現在表示しているエコ情報一覧（エコが況/用紙管理/ 

プ IJ ンター管理）を、 E 日刷します。 

< E 日刷フブーマット> 

- A 4 用紙、横置き-横書き 

• E 口刷ヘッダー(こ、年度および目標を E 日刷します。 

-同ープ IJ ンターの項目び頁をまたぐことび無い様 I こ配置します。 


< E 日刷操作〉 

1 ) ニュー「ファイル」一「印刷」 

2) 印刷ダイア□グび表示されますので、印刷を巧うプ IJ ンター 

を選択して、 「 OK 」 ボタンを押してくださし、。 

巧刷されます。 


<印刷例〉 


2009 车ち抑目 9( ブリン 9-16 当 ty] version l.OiSXET) 

1. のがか 1 巧 w 目。 [40.ok£-aa2] に 0…] 引 2, ち： ^ の 2 巧时 ?^ に 999000 k£~aa^] 

2 . 苗円 1 巧旧 S にの 0 石]=円おの四〇材別 2 ^^月 


3E パ_ホな曰が2010^月11 B 


3 

ブリン 9 一 

I コお 


mim 

UiH 


KH 

UiH 

UiH 

mSSiM 

■UiH 

mSSiM 

mam 

^i~ 

^51— 

お W 

月での 

4 

ブリン9一 A 





^mm 

^■m 



^mm 



^Ul 

2.3 

0.9 

19.0 

1.3 



m2ift»W}<£-aa2] 




^■QIS 



^hsei 





刻 

40.0 

40.0 

3.3 






^ns 

^■E 

^■s 

^■El 





^mm 


の .3 

10.3 

0.9 
















田の 

35 巧 





月 msfli 



^HE 


^■SE 


^HE 

^■SE 



^■B 






聞化及 

巨 版 H 





HKm 

HMH 

HESH 

HSm 

HEED 


^EE£2I 

^K£3 


^H£3 




||7( け " 






HSS 


HUS 


^Bigl 


日■诚 

日■诚 

w 


































^Ki£j 





田田利円中 










^■1^ 








町 ? 旧 & 


















マルすバージ PIR 辛 


















トナーりーブ PI 罔单 

1 ミ Ii!j 巧 

^K 









^■sa 





□ 




^■E 






^hei 


^hei 

0 

^na 

3.2 

Si.O 

了 . 0 













^^£39 

33.3 


40.0 

40.0 

3.3 















^KEI 

化 3 

则 

3.9 




巨 a%i^ 












(SI 田 

m 





ち msfli 

2.3 




^Bl 

^■B 






HE 





脚 HWa 

巨賊 H 

200 




Hfiosa 

H£££1 

HEi££l 

H££a 

H£££1 

^sss^ 

^£££21 

^KiSSl 









Hfl££! 



H£^ 



bimsi 



KB^ 

^hlb^ 

^^■Bm 












^■1^ 



^mM 

himi 



















^hlb^ 

^^■Bm 





















邮陌 & 

1 ミ山巧 













21.380 

1.773 



7 ルす バーが 

円み 














口 5 




トナー t 一诗 

円み 

ち MM 

哉 

巧 

巧 

3 

巧 

巧 

巧 

23 





35 


□ 

ブリン 9 一 G 


月 msfli 












^■39 






巨 版 H 
















































■attsai 

aj：^ 

















^BKSiy 

日.口 

日.日 

















195 

195 

















2 

2 
















MOMH 

T.raos 





ち 













2 

2 



田面円田单 

ち MM 












^K 

巧 




聞旧 & 

ち MM 













2 

2 



7 ルす バーが 

円卒 

ち msfli 












QS 

CB 




トナート开 

S 卒 

月 msfli 












巧 

巧 



※プ IJ ンター管理の巧刷では、目標の出力は巧ないません。 
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参印刷プレビューニュー「ファイル」一「印刷プレビュー」） 


エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


現在表示しているエコ情報一覧（エコ状況/用紙管理/プ IJ ンター管理）の印刷プレビューを表示します。 
< E 日刷プレビュー表示例〉 


エコ□ヴ集計ツール 


に........ 靴脚.の.:;;........司放、し/地） I お、し/(V)」2 V—/の I 3広大を I 棉小呀 J 閉I：■る(の I 


曰回因 


王]細 


30® 年田^目»(プリン9 一16当たが 
1. 嗎 


E がか目9 [40.0 1^-002] ち m 口.〇…]>^12,月片002机^^1??^ に399000 1^-00^] 

2. 巧巧曲円■抑目 g にの〇材=巧が [300 材：^ロッ月 
亞冲お w^:9sye 立べ 


version I.Oi のの T) 


巧な日が2010^月11曰 


口 

プリン9一 

王コぉ 

triSS 

巧 

曰月 

3月 

巧 

8月 

9月 

1口月 

11月 

じ月 

1月 

2月 

3月 

年田削 

月平の 


プリン9 一 A 


月 M が H 

0.9 

日. 3 

1.2 

0.J 

日.3 

0.3 

1.2 

0.4 

0.8 

1.4 

2.3 

8.9 

19.0 

1.3 



: smfms~(S2i 

巨啦 H 

3.3 

3.7 

10.0 

13.3 

10 

30.0 

23.3 

23.3 

30.0 

33.3 

33.3 

の.0 

40.0 

3.3 





0.5 

0.7 

1.3 
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参パージョン情報表示けニュー「ヘルスーい\'-ジョン情報」） 



プ□グラ厶名& 
バージョン情報 


プ□グラ厶 
アイコン 


著作権表示 


•ヘルプ機能（ X ニュー「ヘルプ」） 


6? エコ □ヴ集託 ツール 


巨)回図 

涅 <=' 

m 面， 


がまモ 戻る 

巧刷オブシヨン(が 



目汝を） I キーワード(が I おまを） I 

I ~ 

I 图エコ ロヴ集計、 シールの 巧彻 
曰 a にュー 

图[ファイル]メニュー 
图廣示]>!ニュ- 
图[ヘルブにュー 
曰3画面 

固年度涯巧 
医]目憤ま示 
图槪能ボタン 
a 並ぺ替え贼能 
曰3エコ巧挪一廣ま示 
圍切り替え 
曰3月間集計 

D 欄の i が月 
自エコ ㈱ 兄のま示巧容 
D 用紙昔巧の表示内容 
曰3年間集計 

D 欄の i が月 
D エコ ㈱ 记のま示巧容 
il 用紙管巧のま示内容 
田じ！ユーザーを K 月間集計） 

田〇ユーザーを K 年間集計） 

圍ブリンターを巧のま示内を 
曰 a ダイアロヴ 

图旧鶴さ冠ダイアロヴ 
曰€3け U ンター遽巧]タイア□グ 

圍[ブリンター涯抓タイアロヴ 
田口 [ブリンターお加]タイアロヴ 
图巧抑ダイアログ 
图卜'のみ更新]ダイアログ 
匡)卜'のみ自お更巧モー鬥ダイアロ: 
圍[ま示巧目設定]ダイアロヴ 


鍾 


エコログ集計ツールへルブ 


じコロク集計ツール」は、ブリンターに吾精されたエコ関連のロク情報江 
コログ情報)をブ/ノターから収集して、表示/巧刷/ CSV 出力を行うブログ 
ラムです。 

参使用でさるオペレーティングシステム 

Microsoft Windows 2000 
Microsoft Windows 父 P 
Microsoft Windows Server 2003 
Microsoft Windows Vista 
Microsoft Windows Server 2008 
Microsoft Windows 7 

参ハードウ: L ア要件 

上言己才べレーティングシステムが動作するコンビューター 
♦接結形態 

LAN (ローカルエリアネットワーク） 

义 USB 接統されたコンビューターで ( 3エコログは集計でぎません。 

■商精について 

Microsoft 、 Windows、Windows Server も'よひ Windows Vista は、米国 
Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登錄商標また 
は商標です。 

テの他記載された会なをおよび製品を等は、該当する各なの尝錄商標 
または商標です。 
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エコログ集計ツールソフトウェアマニュアル 


本ツールのバージ ョ ン情報をダイア □ グ I こ表示します。 
「 OK 」 をク IJ ックすると、ダイア□グ表示を終了します。 


ヘルプを表示します。 

ニュー「ヘルプ」一「目次」の揚合、「目次」タブび選択され 
たが態(こなります。 

ニュー「ヘルプ」一「トピックの検索」の揚合「夺ーワード」 
タブび選択されたが態となります。 
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消をを力も月間実洁 
C 02 換豈化 ( ke - C ... 目惜お計 
実洁お計 
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が刷巧郡 目惜お計 
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エコが況一覧表示 


* ブリシター A 


ブリシクー B 


合計 


エコログ 集計 ツールの 便利な使い方/こんな場合はマ 

■エコ情報一覧表示 

①消費電力/ C 02 排出量と E 日刷枚数の両方を一度 I こ表示し管理することびできます。 

「エコが況」表示を使用します。表示項目設定機能ニュー「表示」一「表示項目設定」）を使って、 
管理-表示したいエコ項目および行項目を選択します。 


岛エコ□ヴ集計ツニル 


曰回図 

1 7ァイル(り 表示 W AJ げお） 1 

1 エコ1度卽一臣： ユーザー表5 fi " 無し广ちリ 

月間/年間 fi" 月間集計 r 年間集計 

1 


[2009 年度 


年度目情け U ンター1台■当たリ） 

1. C 02 が化量年間目情=消を電力 X 月 X C02nmm 2.用骗情吊量年間目惜=吊骗巧賴 X 月 

I 40.0 kg - C 02 月間「 6 。 kWh 「日.日日日日日日 kg - C 02 AWh 「 2.4 日日巧 月間| 200 巧 

广2年目指 前年実洁比 I 35肖 1] 迪 厂£年目 W 陪 前年実洁比! W 肖 IJ ; 谓 

並べ替え条件：亂 i こ]並べ替え川!： f 昇川！广剛 I ! 巧成日巧[■の1日年3月16日 

エコが況 I 巧祀昔巧 I ブリンター昔巧 I 如ンタ-规円 I 印是記ち I 弦 6 I 呼をを巧 I 

S . てブリシクー [エコ項 g T 衍頁 g 1 4月 [ 5ち r 6月て7月 T 0月 1 9月！1日月]11月 J 1巧 [ 1月て2月て 3巧■[年度合計 1月平時 ] a 
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13 1 16 己 3 己 03 
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用紙管理一覧表示 
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Ef ] 刷面数 月間実洁 

マルチパ-ジ和厢牢巧間実洁 
トナー t 一巧师车月間実洁 

サイズを阿刷け数 A 3 

巨4 
A 4 

防 

A 5 
長尺 
その他 


-プリンター B 


En 刷巧数 


面面利巧率 


目標を計 
実洁ま計 
月間目ち 
月間実话 
月間実洁 


も刚牢謂1! 


被謂 I 麗謂 1 ! 


サイズを阿刷け数 A 3 


巨4 
A 4 

巨己 


0 12.0 

2 41.7 


6.7 

23.2 
3.3 

11.4 

24.0 

49.5 
12.0 
24.1 

13.3 

27.5 
6.7 

13.4 


18.0 

24.0 

孤 .0 

36.0 

13瓦8 

42.0 

48 

が方 

94.9 

111.3 

1的.2 

192 

6.0 

6.0 

6.0 

6.0 

24万 

6.0 

6 

26.8 

26.4 

16.5 

29.3 

27 

10.0 

13.3 

16.6 

20.0 

23.3 

26 

38.0 

於.7 

がぶ 

75.4 

91.7 

106 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3.3 

3 

14.9 

14.6 

9.1 

13.6 

16.3 

15 

36.0 

48.0 

60.0 

72.0 

84.0 

96 

82.0 

117.0 

139.6 

171.4 

210.7 

2如 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

12.0 

12 

32.6 

35.0 

22.6 

31.8 

39.2 

39 


20.0 26.6 助'3 

45.5 64.9 77.5 

6.7 6.7 6.7 

18.1 19.4 12.5 


エコ’店沛一度： ユーザーま示 （5 ■おし广有り 

月間/年間 f 月間ち計「年間集計 





12009 jJ 年度 

年度目標けリンター 1 を当たり》 






1. C 02 排出を年間目情=;'肖を巧力 

乂 12ヶ月 X C 02} ホ化な数 

1 j 2.吊が保吊畳年間目お 

=吊が巧数 

X 

12ヶ月 

40.0 ke - C 02 月間 

6.0 kWh 0.555000 k ぐ C 02 /kWh 
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ファイルのをでな）ヘル：7ぉ） 


化ぺをえを件： I 登録川目 
エコげ;'兄 用がをを 


jd 化べ替え川自：任昇 jll 自广樹 i 
I ブ U ンター管巧 I 


ブリンター遥巧 J _目情設定」_更巧 _I のみ定巧1 


巧ぶ日巧2010年3月16日 


&. r ブリンター 


I 口巧目 


I 巧巧目 


I 4巧] 5巧] 6月 I 7月1 8月1 巧 r 10月 r 11月112月11月 I 2巧1 3巧「年度さ計「月モ巧「 


山巧目 


消普を力化帅1) 


」巧巧目 


目憤累計 
実洁巧計 
月間目1是 
月間実洁 

C 02 巧置化 ( ke - C ... 目お巧計 
実洁累計 
月間目巧 
月間実洁 


消をを力 ( kWh ) 


目情馬計 
実洁巧計 
月間目標 
月間実箱 

C 02 巧宣化もぐじ..目おち計 
実洁历計 
月間目憤 
月間実洁 


ミ肖ち巧力 ( kWh ) 


目憤累計 
実洁巧計 
月間目情 
月間実洁 

C 02 巧算化もぐ C ... 目情を計 
実洁累計 
月間巨1ま 
月間実洁 


s..r ブリシタ- 

* プリンタ ー A 


-プリン々一 B 


合計 



エコ□ヴち許ツール 


B 回冈 


◎消費電力/ C 02 排出量、巧刷枚数それぞれ別々 I こ独立で表示し、それぞれ個別 I こ管理することびできます。 

「エコが況」(こは消費電力/ C 02 排出量、「用紙管理」 I こは印刷枚数を、表示項目設定機能 （ X ニュー「表示」一「表示項目設定」）を 
使って、表示するよ51こします。 


エコ ロヴ集計ツ-ル 回回两 


ファイルの-ま示が_へルブ(が_ 

エコ’店報一程： ユーザーま示な巧し广ちり 月間/年間月間集計广年間集計 

12009 J 年度 


化ぺ替えを件： I 登録順 ▼! 化べ替え川自： f 昇川目广巧川自 巧ぶ日巧 [^010 年3巧16日 

エコがぶ I 用化を巧 I ブリンターを巧 I ブリン》-进巧 I 巨憤設ミ I ま巧 I 1-1 のみ更新 I 


D I 伏況一見衣 W 


年度目情けリンター1を当たり） 

1. C 02 桃化を年間目情=消まを力 X 12ヶ巧 X C 02 が化な数 I )| 2.用沾使用畳年間目標=巧化化数 X 12ヶ月 

40.0 kg - C 02 月間 6.0 kWh 0.555000 k ぐ C 02 AWh 2.4 邮化 月間 200化 

厂す目し,, ' 厂.苗目し .す；-与比 I 
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5.1 ブリシター 


I エコ巧目 


I 巧巧目 


プリンター A 消を巧力 ( kWh ) 月間実洁 

C 02 な算化 ( kg - C ... 目情累計 
実宿累計 
月間実辖 

巧刷巧数 目標累計 

実洁累計 
月間実辖 

巧あ利巧牢 月間実洁 

巧刷面な 月間実辖 

マルチパージ利用率月間実箱 
トナ- 1 -プ利用牢月間実洁 

ブリンター B 消をを力 ( kWh ) 月間実洁 

C 02 換算化 ( kg - C ... 目情巧計 
実洁巧計 
月間実洁 

巧刷巧数 目標巧計 

実辖累計 
月間実洁 

両面利用牢 月間実洁 

en 刷面数 月間実洁 

マルチパージ利用牢月間実洁 
トナー t -巧 I 厢牢月間実清 

合計 ミ肖普宅力 ( kWh ) 月間実辖 

C 02 換貫化もぐ C .., 目標累計 
実辖累計 
月間実洁 

印刷巧数 目標を計 

実洁巧計 
月間実辖 

面面が用牢 月間実辖 


化べをえ美件： I 登録川目 こ！並べをえ川目：任 # Jl|i r 梭リ|目 _ けぶ日け f 2010年3月16日 

エコげ;ぶ I 用巧管巧 I ブリンター管巧 I 阿ンタ-測 r | g 慣設ミ I お斤 I のみお斤 I 


|2邮8 こ J 年度 


年度目標けリンター1を当たり） 
爲 1. C 02 が化査年間目憤 


おを巧力 
月間 


12ヶ月 
kWh 


X C 02 お地な数 

0.555000 kg - C 02 AWi 


/ J 2.田化ほ巧量年間目情 
2.4 邮巧 


:|キ印 


=用紙巧数 
月間 

でホ賢-- 


X 12ヶ月 
2邮化 


エコ I 话那一覧： ユーザーまで無し广ちり 月間/年間任月間集計广年間集計 


ファイルの を元地 ヘルプお) 


③年度び変わってち昨年度の E 日刷枚数の月間実績などを一覧表示することびできます。 

さらIこプ IJ ンター合計ち見ることびできます。 

まず、年度を昨年度(こします。 （ex. 現在2009年度の4ち1曰であれば、2008年(こする。） 

次(こ、表示項目設定ニュー「表示」一「表示項目設定」）Iこて、 「E 日刷枚数」の「月間実績」をチェックします。 

他の項目はをてチェックをはずして<ださい。（月間実績だけを表示したい揚合） 

表示項目設定ダイア□グ(こて、「をてク UP (非表示）」ボタンをク IJ ックすると、を項目チェックびはずされます。 
次(こ「 E 日刷枚数」の「月間実績」をチてックします。 

そして「設定終了」ボタンをク IJ ックします。 

続いて、ニュー「表示」一「プ U ンター合計を表示する」のチェックを ON します。 

(既にチェック ON (こなっている揚合は、チェックをはずさないでくださし、。） 

ソ上の操作で、エコ情報一覧Iこ表示されています。 


エコロヴ集計ツール 


回回図 
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巧間実活 
目宿ち計 
実•宿ち計 

巧商実な 

印刷巧数 

面おが用牢 
印刷お数 
マルチページ利用牢 
トナ - t -ブ利巧牢 

目精巧計 
実.活巧計 
巧商実な 

日なま巧 

け旧巧化 

巧閒実な 
巧間実活 
巧囲ま活 

消を電力 ( kWh ) 

C 02 巧首化 ( kg - C … 

月間実洁 
目憤巧計 


実活巧計 
月間実巧 

印刷巧数 

目憤巧計 
実活巧計 
月間実活 

雨面利用牢 
印刷面数 
マルチページ利用牢 
トナ- 1 づ利巧牢 

月間実巧 
月間実巧 
月間実辖 
月間実辖 

消さを力 ( kWh ) 

C 02 巧算化 ( kg - C … 

月間実洁 
目標ち計 
実辖巧計 
月間実辖 

巧刷か数 

目情を計 
実话巧計 

月間実洁 

雨面を]巧率 

月間実洁 


4 月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月年度を計 月モ巧 
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@起動時 I こ情報取得できなかったプ IJ ンターのみを選択して最新情報を取得することびできます。 

1) 現在表示されているエコ情報一覧の更新ステータスび のプ IJ ンターの電源を入れて < ださし、。 

次(こ、ドのみ更祈ボタンをク IJ ックします。（または><1:ュー「表示」ードのみ要祈） 

巧象プ IJ ンターよりエコ□グ情報を順次収集し終わると、エコ情報一覧び再表示されますので、再度、更新ステータスをチェックして 
ください。をてのプ IJ ンターの更新ステータス I こ「*」び表示されていると、をプ IJ ンター最新の情報 I こ更新されています。 

びまだあるようですと、再度上記手順でやり直してくださし、。 

前述の①〜③の例では、1台のプ IJ ンター（プ IJ ンター巳）の情報び最新ではありません（更新ステータスび「-」）ので、そのプ IJ ンター 
の電源を入れ、「>->のみ更新」ボタンをク IJ ックします。 


エコ□ヴ集 If •、トル 回回国 


乃イルのま示がヘルプお） 

エコ情報一度： ユーザーま示 f 巧し广ちり 巧間/年間月間集計，-年間集計 

12009 こ！ 年度 
年度目憤けリンター 1 を当たり） 

1. C 02 が化置年間目標=;'肖ち巧力 X 12ヶ月 X C 02 が化な数 f_j2. 巧化ほ巧直年間目憤=用化巧数 X 12ヶ月 

I I 40.0 kg - C 02 月間 6.0 kWh 0.555000 kg - C 02 AVMi 2.400巧 月間 200化 

「2キ巨：' J 年 P そま比 「 つ年実拓 

並べをえ妄件：録川 I ▼] 化べをえ川も（ I ■を川 g 巧川目 巧ぶ日な {2010 年3月11日 

口状況 I 醒樹 I I ブリンタ-音! 11 I ブリンター规 RI 隱ミ I をが I ゆみ恐ろ I 


2)>-<のみ自動更新モードを使用して、情報取得できなかったプ IJ ンターの最新情報を自動で取得することびできます。 

ニュー「表示」^「’-<のみ自動更新モード」をチェックしてくださし、。 

更新の結果、プ IJ ンター電源 OFF などIこより「プ IJ ンター麻答無し」エラーとなっているプ IJ ンターに巧して、30分間隔で、自動的(こ 
エコ□グ情報の取得を試みます。 

をてのプ U ンターの更新ステータスIこ「*」び表示されていると、全プ IJ ンター最新の情報(こ更新されています。 


更新ステータス欄 
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% 

プリシクー A 

消音電力 ( kWh ) 



C 02 換豈值 ( kg - C ... 








En 刷け棘 









雨面利用牢 


Efl 刷面賴 


マルチパー別1踊牢 



トナ-た-巧1踊牢 

% 

プリシクー B 

消普電力ん'^) 
C 02 換豈值 ( kg - C ... 








En 刷け棘 







雨面利用牢 


Efl 刷面賴 



マルチパー別1踊牢 



トナ-た-巧1踊牢 



合計 

消普電力 ( kVVh ) 



C 02 換豈值 ( kg - C ... 
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©1 年間の集計期間を、例えば、1月1曰から12ち31曰までとして、エコ□グ情報を管理するちできます。 

プ IJ ンターのパネル設定または We b 設定の「エコ□グ期初日設定」(こて、期初日を1月1曰(こ変更してくださし、。 
この揚合、期初曰変更後、必ず、プ IJ ンターをスンライン(こし、その後、プ IJ ンターの電源を一度切ってくださし、。 
(期初曰を変更すると、エコ□グは停止が態となり、次のプ IJ ンター電源 ON より、エコ□グを再開します。） 

期初曰変更後の、エコ情報一覧表示は、1月から12月までの表示となります。 


，エ]□ヴ集計ツール r _ | rn | ix | 


7ァイル(り-表示が） _ AJ けお）_ 

エコ I 博卽一臣： ユーザー表示無し广ちリ 月間/年間 f 月間集計广年間集計 

12010 こ！年度 
年度目惜(プ U ンター1台当たリ） 

1 .CO 邹趾を年間目標=消ち電力 X 1 む月 X CO 卽趾巧数 £j 3 .胤がま巧ま年間目惜 = 巧化巧辄 X 月 

kg - C 02 月間「 kWh I 0.555000 kg - C 02 AWh | 巧 月間 巧 

广2 年目 U 陪 お年実洁比 I % 肖1だ届 广2 年目!:^指 前年実洁比 I K 肖り;'届 

並べ替え差件： I ■登録 川！ J 並ぺ替え 川!： f 昇 川！广 樹 i _ 巧が日な I ■細日年3月16日 

エコが況 I 用化昔巧 I ブ I 」ンさ一昔巧 I I プリンぅ-规円 I g 情記ち I 弦 6 I の純が I 

s..r ブリシクー Ti コ巧目 r 衍頁目 \1 月 r 2 月 i 3 月 r 4 月 r 巳月 1 6 月广 7 月 r 0 月 1 9 月广 i 日月 t 11 月 1 月 r 年度合計 i 月モ巧广^- 


话計計洁計計洁洁洁洁洁洁計計洁計計洁洁洁洁洁洁計計洁計計洁洁 

M ■■口み邑号邑邑己 M ■■目邑 M ■■邑邑 M ■■目邑 M ■■邑邑 M ■■号 

舅 g gIJtf ■.吾吾一 Hfi , 导导导导 舅 g gIJtf ■.吾吾一 Hfs 导导导导 舅 g g 导 g 吾一 nfs M 

間憬洁間惜洁間間間間間間憬洁間惜洁間間間間間間憬洁間惜洁間間 

月目実月目実月月月月月月目実月目実月月月月月月目実月目実月月 
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■目標設定 

①プ IJ ンター導入したばかりで、月間消費電力びわからない揚合は？ 

プ IJ ンターの消費電力はその使用が況(こよって変わりますので、まず1〜2ク月間は、目標設定せず(こ使用してみて<ださし、。 
1ク月間の消費電力び分かりますので、その後、目標設定を巧って<ださし、。 


◎前年度と比較して削減目標を設定する揚合は？ 

「目標設定」ボタン（またはニュー「ファイル」一「目標設定」）をク IJ ックして、目標設定ダイア□グを表示します。 

目標設定ダイア□グ(こて、プ IJ ンター導入から最初の1年間は、前年実績び無いため、月間消費電力または月間用紙枚数を指定して 
目標設定します。 

2年目じ(降前年実績比で何％削減するかの指定をチてックし、削減率を入力して目標設定を巧ないます。 

最後に「設定終了」ボタンをク IJ ックして、ダイア□グを聞じます。 

ソ上で、2年目!^ソ降、前年実績からの削減率指定(こぶる目標設定されます。 

エコ情報一覧表示の中の月間目標や目標累計(こ、目標値び示されます。 


③排出係数は？ 

C 02 排出係数は、年度別電気事業者別により異なります。 
電気事業者び分からない揚合などは、デフスルト値の 
0.555 kg - C 02/ kWh を使用してくださし、。 

詳し < は環境省のホー厶ページを調べてみて < ださし、。 


電気事業者 

C 02 排出係数 

( kg - C 02/ kWh ) 

電気事業者 

C 02 排出係数 

( kg - C 02/ kWh ) 

北海道電力 ㈱ 

0.479 

イーレックス ㈱ 

0.429 

東北電力 ㈱ 

0.441 

エネサーブ ㈱ 

0.423 

東京電力 ㈱ 

0.339 

㈱ エネット 

0.441 

中部電力 ㈱ 

0.481 

GTF ク、、リ-ソハ。ワ -㈱ 

0.289 

北陸電力 ㈱ 

0.457 

グイヤモント''ハ。ワ -㈱ 

0.432 

関西電力 ㈱ 

0.338 

㈱ ファ-スにス] 

0.292 

四国電力 ㈱ 

0.368 

丸紅 ㈱ 

0.507 

九州電力 ㈱ 

0.375 
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く参考>平成18年度の電気事業者別排出係数(環境省報道発表 H 19.9.17) 
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■対象プリンターの追加 

①他のネットワークセク ' x ントのプ IJ ンターを追加する揚合は？ 

「プ U ンター選択」ボタン（またはニュー「ファイル」一「プ IJ ンター選択」）をク IJ ックし、プ IJ ンター選択ダイア□グを表示します。 
次(こ「追加」ボタンをク IJ ックして、プ U ンター追加ダイア□グを表示します。 

他のセク'><ントのプ IJ ンターの揚合は、「ホスト名または I P アドレス」をチェックして、ホスト名欄にホスト名または I P アドレスを 
入力して、「追加」ボタンをク IJ ックしてくださし、。 


■ CSV 出力 

①グラフ化したい揚合は？ 

本ツールではグラフをサポートしておりません。 

必要なデータをエコ情報一覧(こて表示したあと、 CSV 出力ニュー「ファイル」一 「 CSV 出力」）してくださし、。 
その後、 Excel などのグラフツールで CSV データを取り化み、グラフを作成してくださし、。 
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システム設計上の考慮事項 

多数のプ IJ ンターのエコ情報を管理する揚合、下記の点をご考慮いただ<必要びございます。 

(1) 更新時間 

プ U ンターの電源び ON が態でエコ□グ情報を取得できる揚合、プ IJ ンター1台あたり、約 4 sec で取得（《1)できます。 

(プ IJ ンター1台あたり25ユーヴーの揚合の更新時間です。ユーヴー数(こより更新時間は変化します。） 

※^ :巧象プ IJ ンターび固定 IP アドレスで運用されていて、かつ、プ IJ ンターのマシン名ち書き化まれている揚合には、 
マシン名での接続を試行した（約 3 sec ) 後で IP アドレスでの接続を巧うため、約 3 sec 多くかかります。 

プ IJ ンターの電源び OF F が態などエコ□グ情報を取得できない揚合、プ IJ ンター1台あたり、約 6 sec でタイ厶アウトします。 

(プ IJ ンターとの接続処理は、マシン名で接続一 IP アドレスで接続、と 2 step の接続処理を行なっています。 
それぞれタイ厶アウトは約3 sec としています。） 

※すべての巧象プリンターよりエコ□グ情報を収集してから、エコ情報一覧び表示されますので、巧象プ IJ ンターび多い揚合や 
電源の入っていないプ IJ ンターびある揚合は、しばら<時間びかかります。 

※上記の時間は、下記の測定環境 I こおける実験結果 I こ基づいた値を記載しております。 

動作環境び異なると処理時間び変わることちございますので、システ厶設計上の目安としてお役立て<ださし、。 

測定環境：コンピューター ： CPU : CeleronM 1 .3 GHz 、 : 768 MB . HDD : 60 GB 
接続形態： LAN インターフェイスが OOBASE - T ) 

(2) 必要 

プリンター1台あたり、約450 KB (25 ユーヴー）〜 4 M 巳 （256 ユーヴー）必要です。 

(をな使用：エコ情報の記憶、エコ情報一覧の表示データ、など） 

また、エコ□グ情報を更新（各プ IJ ンターより収集）する際は、一時的 I こ約 2 M 巳のび必要です。 

多数のプ IJ ンターをおう揚合は、台数 I こ見合うびあると快適 I こ御利用いただけます。 

(3) 必要 HDD 容量 

プ IJ ンター1台あたり、約350 KB (25 ユーヴー）〜 3 M 巳 （256 ユーヴー）必要です。 

多数のプ IJ ンターをお5揚合は、台数(こ見合5 HDD を御用意して<ださし、。 
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MEMO 
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お問い合わせ窓口 

製品の修理-メンテナンスに関ずるお問い合わせ 

修理の内容-方法-期間-費用など詳しくは下記までお問い合わせください。 

屬0570 -033066 携帯電話 - PHS 等をご利用の場合 

製品の機能設定方法-ソフト障害に関ずるお問い合わせ 

屬0570 -066044 携帯電話 - PHS 等をご利用の場合 

カシオテクノ株式会社カスタマーコンタクトセンター 

<受付時間>月曜日〜±曜日 AM9:00 〜 PM5:30 (日•祝日•年末年始•夏期休暇等を除く） 

消耗品やオプションのご購入に関ずるお問い合わせ 

お買上の販売店および弊社営業所までお問い合わせください。 


048 - 233-7243 


048 - 233-7232 


お客様サポートホームぺージ 


http://casio. ip/support/ppr/ 
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